


碍 敌 交 直流 二 用 其 
短 泪 三 管 机 ， 可 收 世 
,办 必 国电 部 音 浊 ， 侧 
朵 生猛 小 可 置 基 学 让 
,， 详 划 机 造 法 请 条 天 
本 期 说 明 。 
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六 管 志 节 超 外 差 式 收音 机 


起 放行 上 时 唯一 夏 伴 





扰 论 高 速度 进行 中 之 火车 ， 有 轮船 ， 汽 车， 


飞机 ， 以 及 登山 “ 涉 水 ， 邯 村 小 住 
二 使 用 本 机 ， 倚 须 天 :地 和 业 - ， 而 数 千 
均 可 二 二 收 到 下 于: 基 构 绝 可 : 读 稚 
了 时 驶 除 疲 章 之 唯一 和 良 伴 :3 代 馈 访 昭 
可 自由 通行 於 爹 国 任 何 各 地 ， 不 受 


， 病院 闻 装 
里 :如 之 电台 
理 ”篇 ; 旅 行 
太 转 口 十 ， 
阻 研 。 
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ee 
AR 人 
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本 入 新 间 


小 型 低 遇 率 澳 居 ; 器 





放大 比率 四 上 比 一 
用 最 优等 深 包 粮 及 万钢 片 所 糖 几 ,放大 效力 特 优 ， 音量 宏大 ， 且 
极 清晰 ， 特 殊 琶 计 ， 不 因 形式 小 巧 而 影响 其 放大 效率 ， 咕 合 交流 直流 


”各 式 收 童 机 之 用 。 


事实 膀 於 雄 辩 
本 -被 自 筑 之 


入 管 志 地 超 外 才 式 收音 机 
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有 王 音 之 基 巡 
发 - 音 雪灾 遍 
选择 之 精盐 
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自 去 年 二 月 发 售 忆 来 已 有 
大 < 证 条、 清二 去 






























































六 管 志 池 超 外 差 式 收 埋 机 自发 售 包 来 因 有 极 超 信之 成 纺 深 受 公园 
使 用 者 之 欢迎 ”收音 成 策 有 慎 划 超过 意 想 之 外 ， 如 四 川 成 都 重庆 ， 


河北 北平 ， 宜 建 福州 等 地 均 有 来 醉 报 告 讲 : 『 於 天 候 自 好 时 夜间 扰 朋 
天 地 黎 可 收获 上 海 强力 电 训 十 亿 不 上 ， 成 炳 之 良好 可 见 一 股 ， 而 一 般 
收 香 环 霹 侍 国 任何 各 地 加 用 天 地 称 钱 多 可 收 牙 上 海 ， 而 中 央 广 揪 电 训 
则 公国 任何 各 地 不 用 天 地 称 均 可 处 ， 而 风 上 海关 百草 里 内 则 日 夜 可 不 
用 天 地 称 收 上 海 ”音量 宏大 洁 呆 ， 可 供 数 百 人 之 殉 半 ， 不 但 可 作家 许 
内 之 用 ， 即 学 校 轩 体 亦 极 合宜 。 

此 机 不 但 雪 敏 度 高 超 即 分 隔 电 吉 亦 极 清 晰 。 本 井 志 训 播 理 时 可 以 
完全 隔 清 收听 外 堪 ， 毫 铸 混 厅 = 

内 部 构造 均 用 最 优等 另 件 配 购 ， 小 径 甩 格 之 较 验 ， 芮 空 管用 美国 
最 上 品 省 电 式 ， 计 34 一 只，!LA6 一 只 ，30 三 只 ， 九 英寸 式 喇 叹 ，AB 包 
消耗 极 省 ， 赣 电池 ， 昔 电池 ， 代 B 志 均 可 任意 使 用 。 

全 套 合 入 五 拾 元 正如 另 改 配 飞 利 浦 十 英寸 者 另 加 洋 民 宛 正 ， 如 不 
续 芙 空 管 电池 喇叭 者 ， 则 寓 售 州 四 元 正 。 

外 埠 鄙 购 另 加 付 箱 邮寄 费 三 元 五 角 正 ， 由 本 和 社 出 立 保 电 ， 永 久 名 
发 修理 较 验 ， 叶 机 一 座 附 内 最 群 站 就 明 书 一 由 。 

如 探 用 代 收 货 价 闪 法 ， 请 先 用 下 廿 元 ， 饼 款 当 货 物 收 到 时 由 邮局 
代 收 。 


君 欲 装置 最 经 篇 的 
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交管 五 管 超 外 差 式 收 音 机 人 允 ? 


下 面 一 号 魏 路 大 可 一 起 
称 路 设计 5 冯 第 一 检 波 傅 振 温 ，58 中 放 ，56. 第 二 检 波 ，2A5 统 放 ， 
80 刺 流 
































以 上 公 套 粮 圈 计 天 地 称 回 路 黎 圈 一 只 ， 振 温 狐 圈 一 上 只， 中间 肖 李 
过 压 器 二 只 ， 有 国产 鼻 品 可 赌 ， 由 木 社 和 瘤 售 ， 效力 确实 良好 。 
每 套 仅 售 二 元 八角。 外 坦 另 加 择 号 寄 旨 四角 


本 和 社 自负 


五 OO 〇 号 才 敏 小 话 简 





式样 小 巧 圳 吏 ， 内 部 心 子 欣 用 痢 国 西门 子 最 优 千 音 组 关 精 式 ， 故 
露 敏 度 极 高 ， 且 昔 竺 洁 断 ， 毫 无 床 苷 ， 以 之 供 言 语 扩 大 器 ， 业 饼 试 输 
发 话机 ， 超 短波 收发 二 用 机 等 之 用 最 乱 合 洒 ， 和 霞 普 及 研究 界 使 用 起 气 


” 每 只 仙 售 国 各 四 元 八角 正 ， 外 埋 字 吞 另 加 劣 费 二 角 作 分 6 


『 搜 镍 最 机 」 T 本 可 近 年 」 
[最 近 研究 超 外 差 式 御 路 最 完全 之 参考 书 | 
和 
超 外 差 式 收 言 机 
原理 元 路 以 验 
现 已 昌 版 


至 书 五 百 父 贡 内容 有 最 群 站 之 超 外 差 式 称 路 原理 解 鹃 ,以 及 自 肥 
竺 昌 管理 ， 自 动 杂 香 管理 ， 自 动 前 默 管理 等 解 膀 ,有 电池 式 ， 交 流 式 
， 交 首 流 二 用 式 超 外 浴 式 收 香 放 赂 和 婴 造 法 百 父 征 ， 均 附 最 清晰 之 给 
圆 说 明 ， 中 初步 者 亦 可 依法 就 装 ， 不 到 失败， 有 最 群 彻 之 天 地 稳 回 路 
各 图， 高 放 千 合 黎 图 ;滤波 穆 轿 ， 175KC 456KO 式 振 温 黎 图 ， 中 间 
通 率 各 确 器 ,电源 这 虹 器 -…… 等 缠 氏 法 ， 有 最 群 贡 之 振 浊 器， 输出 雪 
和 造 法 ， 超 外 差 式 收 理 机 疾 鼻 扶 验 波 ， 附 有 但 座 接 称 贺 ， 另 件 价目 图 
吕 ， 流 行 仙 来 售 品 收 普 机 价目 ， 流 行 售 品 收 告 机 称 路 图 ， 兴 凡 关 用 起 
外 差 式 收 普 机 有 央 之 知 吉 ， 然 不 客 储 ， 搜 狠 不 遗 除 力 ， 凡 属 无 黎 电 研 


究 同志 不 可 不 备 。 


在 野 每 册 一 元 三 角 “洋装 仁 册 一 元 六 角 


邮票 代 洋 于 足 通 用 外 志 另 加 持 号 于 费 一 角 三 分 


本 入 出 版 
无 省 电 收音 机 扯 造 范 本 
洒 一 天 





光明 呈 国 归 本 吓人 


六 管 志 闻 超 外 差 式 旅行 机 


下 持 三 三 版 二 本) 


公 书 十 夫 并 式 道 林夕 精 印 ， 插 图 五 十 父 
幅 ， 将 六 管 电 池 超 外 差 式 收 理 机 之 奥 造 法 作 最 
妖 物 之 解说 ， 北 力 给 剖 说 明 ， 中 毫 无 释 脏 者 ， 


杰 可 法 装置 ， 即 一 入 一 条 之 微 ， 毫 钴 遗漏 ， 
再 也 本 增加 妊 赴 培 验 法 及 肯 明 ， 歼 蚂 后 之 收 半 
机 成 炳 奥 本 社 所 鼻 者 完全 相同 。 

每 册 实 售 国 种 四 角 ， 外 埠 邮 购 邮 票 代 洋 


十 足 通 用 ， 人 惟有 顷 另 加 措 号 邮 导 九 分 。 


业 儿 久 和 狠 电 


超 特 式 单 管 机 自 革 中 


在 本 刊 第 十 期 上 登载 过 一 张 最 小 巧 的 单 管 机 稳 路 ， 很 受 一 般 初 进 
者 的 欢迎 ， 来 画 葛 问 关 放 装 置 上 问题 的 很 多 ”在 这 多 管 机 研究 的 高 潮 
中 :一 张 赶 敏 小 巧 的 单 管 机 称 路 ， 倒 也 有 相当 介 炎 的 价值 ， 认 是 想 超 
数 年 前 本 社 由 造 出 售 的 『 超 特 式 单 管 机 ] 各 路 ”此 机 当时 全 到 名 一 时 
: 露 敏 度 极 高 ， 本 井 用 一 根 六 尺 长 之 垂 入 可 收 到 全 泥 大 小 各 电 训 ， 而 
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_ 在 外 塌 收 童 成 策 有 冉 划 出 人 意 想 之 外 ， 在 南京 有 一 位 购 者 来 西 报告 及 
: 在 云 武 湖 的 游船 豆 便 不 用 天 地 称 收 到 过 上 海 播音 ( 原画 及 超 特 式 音 
管 机 已 由 飞利浦 洋行 取 去 寄 至 荷 苦 飞利浦 鼻 造 厂 苯 明 飞 利 浦 Al41 黄 
空 管 之 成 鳃 ) 现 在 将 该 机 列 造 法 介 绥 认 下 ， 以 供 有 志 者 之 仿 婴 。， 

稳 路 见 第 一 图 ， 篱 三 回路 再 生 式 ， 其 空 管用 Alt41 号 ， 另 件数 值 
而 下 二 和 

GOl 业余 135 号 可 释 储 电 器 
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业 儿 钴 入 电 





O2 : 业余 1%5 释 号 可 储 电 器 s 
C3 外 母 片 式 .00025MED 固定 备 电 器 

及 2 MEG 痰 时 电 阻 

了 RI 3 Ohms. 称 入 式 电阻 


REC 业余 101A 忠 

LIL3L3 “ 业 儿 106 号 腹 及 式 烷 图 
于 飞利浦 A141 号 连 法 国 式 炊 座 ( 购 芙 空 管 时 有 炊 座 附 迁 
SW 开关 


剖 河 露 发 咪 儿 本 上 于 画 ( 函 |! 泪 ) 





美术 六 角 旋 钮 ”三 只 
小 焊 片 “一 只 (AI4L 之 $ 标 用 ) 
= 


业 人 儿 扰 和 贸 电 


~ 一 一 一 一 一 一 - 


上 品 软 橡 皮 丢 ”五 码 ( 作 降 时 天 称 之 用 ) 

上 品 软 接 稼 ”三 硒 

螺 糙 及 螺 秋 帽 三 套 ( 装 炊 座 ，RFO 及 称 圈 用 ) 

手电 人 简 内 用 之 小 电池 轧 拔 

特 婴 木 箱 ”一 只 ( 见 下 文 鹃 明 ) 

木 箱 由 本 社 设 计 所 身 ， 长 七 双 四 分 之 一 ， 关 四 又 四 分 之 一 ， 高 五 
双 四 分 之 一 英寸 ， 外 包 入 皮 ， 内 分 二 格 ， 左 靶 收 香 机 ， 右 装 电 池 ， 和 后 
配 一 木板 凌 没 ， 蔷 分 二 节 ， 中 有 纺 天 ， 左 面 收 得 机 部 旋 牢 ， 右 面 可 随 
时 拉 开 以 便利 电池 之 更 换 。( 见 第 三 图 ) 


〈 珊 以 ) 





收 香 灿 全 部 装 於 木质 底 慨 上 “， 底 板 长 关 均 乱 三 又 四 分 之 三 英寸 ， 
高 年 英 卦 ， 上 开 一 图 孔 己 装 A141 之 灯 座 ，( 见 第 四 图 ) 乃 开始 排列 另 
件 及 接 稼 ( 见 第 二 圆 ) ， 图 中 RL1， 卫 和 与 是 装 在 底板 下 部 ， 接 黎 用 不 贸 
表示 者 是 接 在 底板 下 部 ，C1，023 ，SW， 天 地 义 牙 人 简 接 魏 柱 ” 均 装 论 
箱 之 前 及 侧面 ， 见 第 六 图 ， 1 在 前 面 用 一 失 头 旋 银 及 指示 钢 片 以 记 
尽 电 吝 之 度数 ， 左 装 一 美术 铝 片 涂 口 以 增 外 观 ”0 及 SW 在 侧 ，O1 在 

全 


业 三 从 抵 - 称 和 亿 





上 ，SW 在 下 ， 天 地 称 接 称 柱 在 2 之 上 ， 中 科 接 月 柱 在 ( ! 之 下 ， 均 
用 良好 接 称 焊 牢 ， 全 部 焊 好 ， 推 信箱 内 。 





此 楼 电 凶 共用 手电 简 内 小 贺电 九 皂 ， 如 第 五 图 :将 六 拖 蚌 尾 连 接 
作 串 过 成 9 伏 ， 用 三 皂 作 站 连 ， :6 振 串 速 的 作 了 B 电 用 ， 三 抠 北 过 的 作 
A 电 用 ，B 电 如 用 最 优等 的 电池 如 永久 性 ， 日 月 上牌 等 则 可 用 一 年 至 一 


( 珊 测 泪 ) 





年 牢 ”和 电 只 要 用 普通 五 六 分 大 洋 的 ， 三 瓶 可 用 二 月 余 :用 完 后 另 换 
新 电 ， 九 撼 电池 共 装 在 箱 之 右面 空格 中 。 
先 将 电池 与 收 香 机 接 好 ， 装 上 天 地 稳 及 获 简 ， 温 8SW ， 旋 C2 处 有 
从 汉 : 


业 王 三 条 二 乓 天 二 核 = 刘 


否 再 生 力 之 叫 声 ， 如 扰 则 将 L3 反 一 身 放 之 ， 如 在 长 波 段 再 生 力 不 弦 
” 则 可 将 3 与 LIL3 放 近 ， 用 稼 森 紧 之 。 

在 电 训 林立 之 处 或 预备 旅行 时 使 用 ， 则 可 将 五 码 橡皮 义 焊 在 CI 定 
片上 ， 收 霄 时 将 橡皮 黎 冉 起 ， 印 可 收音 ， 在 上 海 准 间 将 狐 高 几 则 收 中 
央 极 易 ， 且 百 试 百 验 ， 如 外 塌 使 用 ， 划 可 将 天 地 各 接 上 ， 橡 皮 垂 粮 由 
后面 打 一 小 孔 引 出 。 





此 机 所 以 能 得 最 优良 之 成 绩 ， 在 认 股 胎 称 圈 之 去 敏 度 其 高 ， 电 能 
损失 榴 少 ， 旦 震 敏 度 及 选择 性 可 笨 硕 ， 秒 利 浦 Al41 号 凌空 管 之 效力 
极 优 ， 以 之 作 再 生 险 波 ， 效 力 的 确 可 使 人 洲 奇 ，A 电 消 丰 侈 1.3V .08 
全 ，B 志 9V 检 波 巨 足 约 ， 且 屏 沉 奇 省 ， 故 坟 撒 B 电 好 可 用 年 修 ， 标 
储 电 器 亦 符 本 机 唯一 主要 点 ， 故 品 袖 须 用 最 优良 者 。 

全 机 电池 合 装 ， 地 位 极 小 ， 形 式 区 美 ， 置 之 案头 枕 渴 路 诗 清 忠 ， 
当然 极 合 用 ， 而 旅行 时 撕 带 兆 震 便利 ， 以 收 臣 中 央 而 言 ， 在 OL 定 片 
上 接 出 一 根 垂 称 约 八 九 尺 长 ， 旭 -二 千里 外 可 收 极 宏 亮 之 网 香 ， 某 次 
作者 作 乡 间 小 住 ， 随 带 十 余 尺 垂 称 -一 根 及 十 英寸 铀 棒 一 根 ,收音 时 垂 

TE 


业余 撼 . 黎 电 


黎 紧 一 石 块 县 於 树 上 ， 铜 硒 帮 一 爹 希 把 所 民有 区 民 坟 邯 ， 在 融 上 海 
一 百 华 里 外 可 自由 收 上 海 各 电 台 之 播 理 。 

全 试验 在 二 后 华里 外 天 称 摘 O1 定 片 ， 地 黎 接 地 称 接 黎 柱 ， 可 收 
上 海 播音 。 


( 本 社 服 锣 部 交 售 超 特 式 章 管 机 另 件 价 目 ) 
超 特 式 单 管 机 木 箱 (美术 纹 皮 包 ) 连 木 底板 ， 克 因 米 窗口 ， 和 后 面 用 


和 绞 速 活 门 每 只 23.00 
业余 106 号 有 胎 称 圈 连 支 架 每 副 。 人 5 
业 徐 135 号 可 慨 储 电器 每 只 。35 
业 欠 135 狂 可 爸 人 备 电 器 每 只 34 
要 母 片 式 .00035MED( 美 国 役 ) 每 上 只 。30 
2MEG 效 质 电 阻 (美国 役 ) 每 只 .27 
业余 101A 号 REC 每 只 .40 
开关 每 只 -30 
3 Ohms 固定 电阻 二 每 上 只。90 
飞利浦 Al41 过 灯 应 每 只 4。10 
香 巷 插口 每 只 三 :04 
橡皮 接 入 每 码 。05 


如 永 本 社 代 装 另 加 手续 费 二 元 霸 号 寄 费 另 加 五 角 正 。 
《以 上 均 篇 实 价 不 另 有 折扣 ) 


(地 3 


法 E 休 三 = 和 估 王 和 株 - 电 


攻关 到 天 一 二 二 天 二 一 一 一天 一 天 二 二 一 二 一 到 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 到 天 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


小 型 三 管 低 放 机 ， Cg) 


每 一 个 业余 研究 者 ， 都 应 该 峭 一 只 低 过 率 放 大 器 ， 由 的 功用 很 多 
” 这 要 个 本 的 是 酸 造 苍 简 而 效力 很 优良 的 小 型 三 管弦 力 低 放 机 。 

这 低 放 杰 之 功用 如 下 : -一 

(1 ) 用 电 唱 天 赃 大 唱片 以 代 留 刺 机 ， 珍 出 力 过 三 天 特 ， 最 合家 庭 
内 合家 清 匠 之 用 ， 埋 量 大 小 昔 调 软 硬 可 以 自由 管理 。 

《2 ) 加 接应 简 及 合 通 之 话 简 变 压 器 ， 可 以 所 大 言语 ， 二 三 百人 集 
会 之 场所 ， 可 以 扩大 台 上 的 计 浓 ， 使 全 场 均 聆 臣 清 悉 。 


趟 京东 酒 写 ( 画 | 泪 ) 





(3 ) 自 殊 之 短波 收 埋 机 ， 普 通 均 塌 一 二 管 机 而 用 束 简 收 蓝 ， 如 果 
旬 到 海外 一个 优美 节目 ” 可 以 将 这 放大 器 加 上 接 去 ”， 将 得 量 扩大 以 
供 多 人 之 享受 。 
《和 ) 平 常 试 验 各 式 收 香 机 独 路 时 ， 只 要 装 高 放 及 中 帮 检 波 航 ， 对 
了 亦 低 放 及 电源 可 以 不 装 ， 而 将 此 机 接 上 去 立成 从 部 工作 ， " 蚀 省 共用 的 
( 荆 ) 


业 儿 拓 入 电 


工夫 ， 而 收 井 机 的 址 糙 志 流 ， 屏 电压 均 可 由 此 放大 器 供 葵 之 。 

(5 ) 试 输入 路 时 亦 可 作 代 了 电 之 用 

迁 路 设计 见 第 一 图 ， 用 三 只 爹 贯 属 窑 管 ， 一 只 6F5 做 第 一 般 扩 大 
， 一 只 6E6 做 未 航 弦 力 扩大 ，52Z4 人 至 波 整 流 ， 最 大 未 失 鞭 办 出 电力 和 
三 死 特 ， 所 用 另 件数 值 如 下 ， 一 - 








一 一 一 一 


及 !1 二 MEG 电位 器 ( 香 量 管理 ) 
放生 5000 Ohmsg 
必 3 三 二 > L MEG 


R4 .25 MEG 


于 臣 丑 玖 ( 画 |! 滤 ) 





。25 MEG 电位 器 ( 香 调 管理 ) 连 开关 SVW 
450 Ohms(23 Watt 式 ) 

002 MED( 人 性 母 片 式 ) 

G9 LI0 MED(50Y 耐 压 志 糊 式 ) 

GE1465) 


二 





C5 .01 MED 

O4 .0L MED 

C5 ” 2 MEFD( 或 1OMFD 50V 耐 压 电 糊 式 ) 
0O6 003 MFD( 云 母 片 式 ) 


画 在 求 ( 画 川 滤 ) 





电 动 力 摇 沁 器 由 五 英寸 至 八 英寸 直径 式 均 合用 ， 滤 破 圈 直流 阻力 
2500 Ohms 
底板 用 铝 质 板 仙 之 长 七 英寸 ， 关 四 英寸 牢 ， 高 二 英寸 ， 崔 阅 实 图 
发 照相 图 打 孔 及 排列 另 件 
住 想 纯 2 


业余 -= 撼 。 称 -和 电 


一 一 一 一 一 一 一 - 


“电源 释 压 器 设计 如 下 

初级 320V_ 4110V 
实 般 6.3Y 23A 者 以 上 均 合 用 ( 除 供给 低 放 和 级 三 趴 空 管 之 青 流 外 
”人 千 可 供 答 收 井 机 上 之 儿 流 ) 

次 般 5V ?25A 

次 般 600V ”50MA (750V 80MA 亦 合用 ) 

( 探 用 本 入 641 号 强力 电 谣 释 压 器 最 合用 ) 

人 金属 芙 空 管 胡 座 ”三 只 


风 哉 起 汪 HH ( 画 瑟 波 ) 





四 脚 内 此 一 只 ( 播 电 副 力 喇叭 之 用 ) 
五 脚 炊 座 ”一 只 (接收 埋 机 之 用 ) 
膝 木 插口 一 只 (输入 Input) 
_ 四 脚 插 子 -只 ( 接 包 动力 扬 届 器 用 ) 
6E5 二 
6F6 3 
5Z4 三 导 
全 二 污 


类 二 一休 三 = 抵 称 一 电 


金属 其 空 管用 小 稿 龟 一 只 

夫 刺 旋钮 “二 只 

其 他 接 称 及 电源 花 穆 插 把 等 
”“ 另 件 备 全 ， 照 第 三 圆 接 黎 ， 月 甲 最 优 之 橡皮 黎 作 接 称 ， 各 接头 碟 
均 须 牢 焊 。 


此 楼 使 用 法 如 下 

(一 ) 使 用 电 唱 晨 时 ， 用 -普通 低 肖 率 爸 厦 器 初 积 接 电 唱 头 ， 次 报 
接 输入 碟 。 

(3 ) 用 亲 简 时 ， 另 用 一 新 简 释 压 器 ， 初 航 接 电 池 及 话 简 ， 灾 对接 ” 
输入 威 。 


(3 ) 用 讼 收 香 机 时， 将 收 井 楼 之 灯 糙 ，B 正 B 旬 ， 输 出 合 得 论 五 
胸 糙 缺 而 插 於 此 五 脚 个 座 内 惟 须 注意 ， 收 土楼 之 办 出 与 6EF5 之 输入 
须 有 和 良好 之 电阻 或 释 礁 器 结合 。 

(4 ) 电 池 式 收 香 机 ， 短 波 机 ， 夏 石 机 欲 扩 大 香 量 时 ， 共 接 欧 简 处 
接 低 过 率 释 压 器 之 初级 ， 次 般 接 输入 太 。 

(5 ) 昔 量 大 小 可 抽 整 R!， 香 届 管 理 调节 Rs 

附 赴 : 此 机 三 其 空 管 亦 可 改 6.3V 交 流 管 ， 乱 76 ， 49，80 : 或 2。5 
V 交 流 管 篇 56 ，2A5 ，80 。 

〈 完 ) 


ES 


业 -…， 体 和 扼 E 和 光 


人 
小 了 巧 的 交 直 闹 三 管 机 ( 因 
( 漆 自 Short Wave Craft Dec.，19385) 

这 儒 是 一 只 很 小 巧 的 三 管 交 直 尝 长 短波 收 香 机 仙 法 ， 此 机 工 总 后 
形式 如 第 一 图 所 示 的 照相 国 ， 硒 策 不 过 是 6x6X4 英寸 ， 可 以 托 在 党 
中 ,不 过 机 件 中 小 而 全 部 爸 造 却 极 完 储 ， 包 含有 五 英寸 破 力 喇叭 ， 三 
个 6.3V 式 汽车 其 空 管 ，606 需 检 波 ，37 第 一 低 放 ，13AY 强 放 条 整流 
， 可 收 波长 自 17 一 560 公 尺 ， 用 六 只 插入 式 入 圈 。 


忆 王 一 一 一 一 - 





芳 路 山下 隔山 洁 革 习 ( 男 | 波 ) 


喇 以 铂 简 自由 使 用 

此 机 有 三 般 低 放 ， 一 般 三 极 管 及 一 般 五 极 管 ， 故 收藏 力 电 台 上 时 》 
对 要 喇叭 放 昔 毫 然 问题 ， 如 果 下 地 能 小 电台 ， 也 可 加 插 啤 简 。 

4G6 是 做 再 生 力 式 检 波 ， 和 由 的 幢 栋 极 有 一 5000) Ohms 的 电位 器 
”及 管理 幢 杨 电 奢 ， 著 榜 可 得 最 在 稳 的 再 生 力 ， 一 只 3.5 Me 了, 的 
REO 及 一 只 0005 MED(C6) 接 於 eC6 的 房 同 路 ， 使 高 率 电流 不 致 混 
电 (303) 


本 业 = 终 : 手术 ” = 过 





至 低 负 率 电路 内 。 

翻 整 波 长 的 可 释 储 电器 (43) 坊 00014 MED， 亚 美 新 出 品 3214 号 
师 合 用 ， 六 套 插 太 式 称 轿 亦 有 国产 售 品 可 赚 ， 或 者 自 往 ， 天 称 引 入 黎 
内 有 一 只 富 疆 整 小 储 电 器 (G1) 可 从 收 广播 时 增加 选择 性 ， 而 收 短波 
时 增加 疆 整 免除 吨 点 。 

弛 是 第 一 般 低 放 ，12AY 的 五 栋 都 是 第 二 低 放 ， 均 用 电 胃 结 合式 ， 
194AY 的 二 极 部 是 牢 波 整 流 。 






温室 ( 阳 |! 收 ) 


交 站 流 任 意 使 用 
此 机 电源 可 用 LIOV AC， 或 LIOV D.O。， 所 疆 L10VY 也,G. 三 是 指 
电 竹 厂 所 发 的 直流 电 ，100V 得 电池 亦 勉 强 合 用 ， 惟 电流 其 耗费 ， 肉 
. 苦 是 串 束 的 ， 而 用 一 只 300 Ohms 雷 阻 串 过 直 接 进 义 ”此 300 Ohmas 
通 例 纺 於 进 称 办 ， 市 上 有 现成 售 品 可 赚 ， 全 部 所 耗 屏 流 其 小 * 故 AEOC 


人 


业 一 体 = 庆 = 大生 = 蕊 


可 不 用 ， 而 以 一 只 10000 Ohms (了 1I0) 一 无 特 式 的 点 质 电 阻 替代 。 

此 机 公 部 均 装 认 极 小 的 铝 质 面 御 及 底板 上 ， 喇叭 在 面板 正中 而 二 
旋 鸽 则 在 喇叭 二 偿 ， 电 糊 式 储 电 器 旭 在 喇叭 后 部 左 偿 ， 其 他 小 另 件 均 
什 认 底板 下 部 ， 不 过 O1 是 直接 放 在 进 舟 内 ， 而 RI O4 接 在 6D6 的 权 
极 接 乏 内 ， 在 收 香 时 如 果 有 交流 刺 ， 则 可 用 -- 只 .01 MED 跨 接 截 进 
内 ， 如 图 四 中 的 Cl4 o 






如 个 ( 国 山 波 ) 


此 楼 滴 用 所 HIOV AC 或 DO， 如 当地 志 源 乱 220V AO 或 DO 时 ， 
应 於 间 称 内 ， 加 一 只 降下 麦 压 器 或 降下 电阻 


另 件 卖 
O1 10 一 70M MED( 牢 调整 式 ) 
0 140 MEFD ( 亚 美 ) 
G3 L MEFD 《不 装 认 机 办 ， 接 钛 地 入 引 称 内 。 如 不 用 


地 乏 ， 则 C3 亦 可 锡 去 ) 


(2 呈 放 


业 从 逢 入 电 


.0001 MED( 委 母 片 式 ) 


O4 


。L MEFD( 纸 质 ) 





鹰 细 疹 (图 团委 ) 





TYNz3alx3 


LL 译 


OO Ni9nnd 





。005 “MED( 雪 峡 片 式 ) 


CG6 


MED( 弥 质 ) 


.01 


GOY 


(4 33 习 


业余 = 短 - 称 -和 电 


一 一 一 一 一 一 一 一 天 一 一 -一 一 一 一 全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ec 二 一 人 ~ 


G8 5 “MEFD( 纸 复 ) 

C9 .0 MED( 纸 质 ) 

OIL0 10 MEFD(50VY 耐 压 电 糊 式 ) 

CGII 006”“ MEFD( 委 腻 片 式 ) 

Ge2513 8 一 8 MEFD( 小 型 几 5V 耐 压 电 籼 式 ) 
Ci4 .UL MEFD( 纸 时 ) 

RE 2 MEG(.5 Watt) 

有 2 50000 Ohms 电位 器 连 开 关 SW 

R3 .1 MEGC L Watt) 

R4 .25 MEG(。5 Watt) 

BR5 1L MEG(.5 Watt) 

有 6 2000 Ohms(。5-YWatt) 

及 ! ,15 MEG( L Waitit) 

R8 1 MEG(.5 Watt) 

了 R9 500 “Ohmas( 1 Watt) 

了 他 10 100000hms( 1 Watt) 

RIL 300 ”Ohms(50 Watt)( 颖 认 进 称 办 ) 
10 一 560 公 尺 插入 式 称 圈 一 组 六 只 ( 见 就 明 ) 
丈 简 插口 ”一 只 


五 英寸 直径 磁力 小 喇 听 一 只 
6C6 用 隔 帐 畦 ”一 只 

上 上 品 6C6，37 ，13A7 芙 空 管 ”各 一 只 
旋钮 ， 三 只 


鳃 里 面板 6x 6 英寸 一 志 
(3 


党 -= 隆 倚 要 : 三 电 


铝 壬 底板 6x 了 x3 英寸 一 块 
:一 5 一 (脚底 板 燃 座 一 只 (如 插入 式 稼 圈 震 五 脚 式 则 改 用 二 只 
五 脚 式 ) 
插入 式 黎 圈 线 法 “用 站 径 一 英寸 中 之 凸 筋 式 插入 式 乏 圈 管 《四 脚 
五 脚 均 合用 ) 依 下 法 线 彼 之 ， 
独 圈 表 
波段 ( 公 尺 ) 权 极 圈 屏 标 圈 二 圈 相 距 


2 2 号 洪 包 稼 5 圈 “32 号 漆 包 粮 4 轿 世英 证 
(一 英寸 绕 6 圈 ) ( 兹 往 ) 











20 一 1 ， 电 号 污 包 稳 1 圈 “同上 6 图 局 二 
(一 英寸 向 2 图 ) 

4 一 30 网 二 33 三 搓 同上 9 图 同上 
(一 英寸 纺 16 图 ) 

80 一 200 同 上 2 圈 同上 l8 图 于 英寸 
(一 英 二 入 !0 轿 ) 

200 一 350 站 号 漆 包 稳 70 圈 同上 /0 图 } 黄 寸 
( 兹 继 ) 

350 一 550 32 号 沪 包 和 粮 133 圈 “同上 50 圈 英寸 
(分 二 层 烙 ) 


附 赴 : 此 机 如 毒 收 广播 ， 列 称 圈 收 在 一 寸 管 上 30 洪 包 入 线 130 图 
乱 次 般 ， 人 5 圈 需 再 生 ，Q2 改 00035MFD ，C4 00035MFED ，Q6 00025 
MEFD，OHI 改 10OM.H. 式 即 可 o 


( 完 ) 


(中 ) 


本 


管 志 地 超 外 姜 式 收音 机 


( 权 ) 


这 一 版 电池 式 五 管 超 外 差 式 收 埋 机 是 答 覆 外 塌 一 位 读者 的 ， 此 机 
设计 上 用 14A6 作 党 过 ，34 作 中 放 ，32 权 漏 式 检 波 ，30 第 一 低 放 ，]!E4 
未 般 弦 放 ， 此 机 加 用 天 地 狠 能 收 匠 数 千里 外 极 微弱 的 曙 浪 ， 而 当地 志 
音 亦 不 致 训 和 人 ， 通 合 一 切 收 香 环 境 ， 所 用 另 件 如 下 : 一 - 


LIL92 天 黎 回 路 结合 称 轿 

L3L4 1I5KC 式 振 温 稼 圈 

IFTI 175KC 式 中 间 过 这 释 压 器 (第 一 号 ) 
IET2 175KO 式 中 间 过 率 法 压 器 (第 二 号 ) 
以 上 四 另 件 本 和 社 均 有 出 此 

CIO32 上 品 仅 连 可 炎 储 雷 器 

3 IT5KO 热 先 储 电器 

Cd 000235 MED( 狼 母 片 式 ) 

GC5 .1 MEFD( 汪 人 通 鼻 ) 

C6 .1 MED( 业 饼 岗 ) 

.1 MEFD( 业 父 弄 ) 

G8 oL MED( 业 余 秽 ) 

GC9 .1 MEFD( 业 余 秽 ) 

OIL0 “1 MEFD( 业 饼 岗 ) 

CII .1 MFD( 业 饼 身 ) 

Cl192 00025 MED( 惟 且 片 式 ) 

G@ 民 .5 MED( 业 余 岗 ) 


(36 》 


业 三 = 从 - 无 和 称 - 电 


= 一 一 一 天 一 


委 母 片 式 ) 


0uU05 MED( 


一 一 一 一 - 


Cl14 
QI15 
CGI6 


00035 MED( 委 母 片 式 ) 


脉 片 式 或 纸 质 ) 


MEFD( 究 


.01 


人 o6+B 和 SL9#9 ASy = 了 
5 





包 d 


2 一 D 


”6D 





er 上 





1 
本 
~SID 
多 
Ja 交 兰 由 


2zAd 


内 
提 


9wWIA aa 





1 


zi 站 
间 
3 
本 

3 7 
zZ 四 
号 








=- 一心 屿 -人 


1NYZLN 








CE 


业余 手 牧 电 





已 心 MED( 业 余 玫 ) 

O18 .01 MRD( 才 母 片 式 或 纸 质 ) 
G19 1 MEFD( 纸 黎 ) 

了 R! 50000 Ohms( 扰 择 最 上 品 者 ) 
Rs? .15 MEG. 

有 人 3 5000 “Ohmsg 

及 4 1000 Ohmms 

= 了 有 5 .]10000 Ohmas 

R6 15 MEG 

RY 5000 Ohms 

及 8 10000 Ohms 。 

BR9 MG 一 ! MEG( 依 试验 而 定 ) 
了 他 L0 .5 MESG: 

了 及 上 久 .25 MEG: 

了 且 19 50000 Ohms 

了 全 13 SENMERG 

有 14 LU MEGC 

了 且 15 50000 Ohms 

及 16 .5 MEG 志 位 器 圳 开关 SW ( 埋 量 管理 ) 
及 1 5000 Ohms 

了 18 3 Ohms 闫 定 雷 阻 

REFO 1 NM. 了 蜂 房 式 

VL 1A6 号 

V92 34 号 


428 ) 


业 研 三 除 : 和 优 称 三 沁 





V9 32 号 
V4 30 号 
V5 1R 屿 
外 号 葛 空 管 隔 内置 ”一 只 
大 号 看 空 管 唱 内 胃 

芮 空 管 权 极 帽子 ”三 
六 财 底 板 灯 座 ”一 只 
四 脚底 板 炊 座 “三 只 





五 聊 底 板 炊 座 ”一 只 

A 电 3 伏 ， 

B 志 185 伏 

C 电 4.5V( 用 三 抠 1.5 志 小 贺电 三 撼 ， 所 负 三 伏 不 接 出 一 入) 

七 股 电池 接 义 一 根 

-底板 屋 计 见 第 二 图 ， 长 从 英寸 趾 ， 间 六 英寸 ， 高 三 英寸 ， 另 件 排 
列 见 图， 各 小 另 件 均 焊 论 底板 下 。 
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较 输 。 
全 部 工 均 后， 查 过 称 路 斤 炎 ， 揪 上 天 地 灶 ， 芙 空 管 ， 喇 叭 ， 电 池 
.2(Y VY3V3 加 隔 风 置 ) 加 上 权 帽 ， 开 SW 将 了 16 向 右 旋 足 ， 旋 出 QI 
OO 至 收 900KGC 至 1500KO 不 一 电 丰 ， 先 旋 CL 之 神 偿 储 志 器 至 音量 加 
鸭 ， 再 略 旋 IFT， 有 [FT 上 之 蜗 炎 至 理 最 贱 好 宏大 ”期 公 部 工交 ， 可 
自由 收 土 妇 。 

改良 “此 机 珊 计 上 了 乃 在 一 二 百 昔 里 内 手 播 香 台 帮 之 使 用 ， 故 检 波 
般 探 用 模 漏 式 检 波 ， 以 增加 露 敏 度 ， 如 近 地 有 强力 播音 台 则 可 改 用 引 
力 检 波 式 ， 使 香 量 宏大 清 断 ， 法 将 R9C12 不 用 ，IET9? 接地 黎 之 称 割 
断 ， 改 接 认 IETIE 稼 圭 即 成 。 

在 电 训 林 立 之 处 则 中 过 率 探 用 465KC 式 和 起 佳 ， 应 更 动 之 另 件 如 
下 2 

E3I4 465KCSR 掀 温 乏 图 


IEITE 65KO 式 中 间 过 率 伙 压 器 (第 一 号 ) 

IET2 465KC 式 中 尚 过 率 释 压 器 (第 二 号 ) 

C3 465KO 式 热 半 储 电 器 

CO4 0001 MRPD( 才 母 片 式 ) 

改 成 465KC 式 合 ， 假 像 通 率 之 巨 互 了 叫 剖 可 以 完全 免除 ， 惟 玩 
皖 性 减低 十 分 之 二 。 


V5 可 改 用 33， 则 香 量 更 大 ， 惟 改 用 33 和 后 ，C 一 4.5 应 收 CO 一 13.5Y 
及 18 改 5Ohmas - 
有 了 时 BT390 可 接 於 135V 上， 音量 或 更 大 。 
音量 大 营 喇 双 内 有 叫 声 ， 可 其 1F4 屏 极其 地 攻关 ， 串 004 MRD>- 
只 ( 完 ) 
全 地: 拖 


二 国王 一 一斑 一 六 入 一 - 玉 一 人 人 ~: 全 -六 一 一 一 一 六 王 一 人 ~ 六 一 一 天 天 一 -一 天王 一 王 -一 一 天 六 记 < 和 一 


痰 谈 再 丁力 (人 ) 


「 艾 堵 再 生态 上 -- 文 ， 乱 柱 者 知 友 任 配 余 者 之 大 作 ， 对 欠 再 生 力 
“之 原理 称 路 使 用 法 解 绚 极 娠 ， 乱 初步 研究 者 极 突 用 之 文字 ， 原 冯 已 分 
期 登载 从 本 神 三 年 前 所 出 版 之 业 他 扼 穆 电 连 报 上 ， 惟 用 成 本 外 起 读者 
来 画 添 配 蔷 文 之 各 期 地 低 ， 然 本 和 社 吧 该 报 所 存 已 不 全 ， 而 原文 亦 因 印 
- 吊 关 保 ， 旬 如 及 答 图 不 明 不 颇 多 ， 息 答谢 本 外 志 访 者 之 眠 意 起 见 ， 特 
将 至 文 由 上 略 者 删改 一 逼 ， 将 不 足 碟 增 神 ， 错 误 故 完全 改正 ， 插 癌 一 律 
重 给 ， 今 假 本 刊 一 期 登 完 ， 以 供 来 列 配 报 及 初 进 者 之 僚 考 -一 耘 者 

什么 外 再 生 方 ? 或 者 有 人 问 : 在 事理 上 锥 ， 当 一 只 鞭 空 管 发 生 振 
漫 时 ， 总 有 一 些 电 力 放射 出 来 。 再生 力 就 利用 此 原理 ， 想 法 把 过 出 方 
面 的 已 狼 涂 波 过 的 电力 ， 回 必 一 部 份 到 输入 部 份 ， 那 时 软 入 方面 ( 或 
”者 就 是 晶 窑 管 的 栋 极 ) 就 感到 了 泪 种 吾 大 的 同 授 力量 ， 工 力 因 之 大 增 
， 弱 小 的 信号 雁 是 铀 成 强大 ， 缠 具 的 更 不 容 襄 ;因此 输出 方面 的 电力 
， 也 是 大 了 不 少 。 所 以 一 只 再 生 力 收 香 诬 寡 际 是 舍 有 检 波 和 放大 双重 
工作 ， 比 普通 的 称 路 ， 其 是 不 可 作 同 日 了 。 

再 生 力 归 欠 业 猴 家 的 功绩 ， 熏 不 仅 像 上 面 说 的 车 昌 和 起 人 敏 度 问 题 
， 就 是 秋季 和 摆 择 性 方面 ， 亦 受 政 非 淡 ; 往往 有 些 弱 小 的 信号 在 普通 
收 埋 机 中 ， 很 容易 逃 过 ， 不 过 在 再 生 力 收 香 杰 就 不 同 了 ， 互 的 一 中 泗 
， 我 们 识 可 以 知道 有 信号 来 了 ， 只 要 再 加 良好 控制 再 生 力 角 动 作 ， 即 
使 很 弱小 的 电信 也 极 不 容易 逃 去 。 膛 有 在 电台 多 的 地 方 ， 有 些 相近 的 
波长 ， 会 得 互相 干涉 ， 因 此 不 能 收 香 ， 我 们 也 可 以 翻 节 再 生 力 控制 器 
， 使 他 稍微 发 振 ， 那 未 理科 中 然 尽 劣 ， 不 过 干涉 的 电信 是 被 他 站 去 了 
o 过 些 都 是 并 用 收 德 幅 波 ( 冯 收 理 ) 的 情况 :未 过 再 生 力 的 有 去 用 不 能 

(al) 


业 作 绑 和 狐 电 





使 他 发 振 ， 因 和 需 振 漫 时 册 件 本 身 也 会 发 出 种 振 误 志波， 从 是 两 租 遇 
率 干 浅 ,调幅 的 波形 磷 更 ， 收 香 机 所 感到 的 只 有 互 巨 的 叫 声 ， 没 有 得 
泌 和 言 嘻 ， 所 以 收 鞋 时， 再生 力 最 好 上 时， 就 在 将 近 振 温 时 。 洲 在 收 等 









活动 僻 电 器 控制 





“一 活动 再 和 钱 洁 









阻 控制 








50000n- 活 支 吉 你 极 大 阻 榨 币 条 下 力 








三 we 站 电 让 万 熙 队 
三 飞 对 到 由 必 入 时 


册 U 
此 丙 四 中 生计 折 时 , 训 能 入 和 而 炉 





幅 波 情 形 就 两 样 了 ， 再 生 力 要 调和 节 使 他 发 振 方 好 ” 因 移 等 幅 波 的 波幅 
是 平均 ， 在 普通 非 再 生 收 香 杰 中 是 一 扰 所 有 5 代 外 关 式 ) 但 是 在 再 
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深 一 你 王佐 三 三 术 三 二 党 三 





生 力 收 得 机 中 ， 因 和 需 可 以 使 自己 发 振 出 振 漫 波 ， 所 以 可 以 改易 原 有 过 
达 。 本 身 振 温 的 尝 率 和 外 来电 波 相差 在 一 千 过 率 左右 ， 两 者 相合 ， 收 
和 昔 机 中 就 会 发 出 清晰 的 电讯 ， 短 波 收报 机 大 概 都 是 再 生 力 式 ， 印 是 利 
用 再 生 力 发 振 时 收费 等 幅 波 电码 之 用 。 

上 上面 已 择 说 过 再 生 力 功用 的 仿 大 ， 现 在 就 要 谈 到 : -一 

(二 ) 怎 样 去 控制 再 生 力 ? 

(二 ) 怎 伴 去 去 用 要 生 力 ? 

(三 ) 怎 样 去 奥 造 各 种 再 生 力 式 收 香 机 ? 


再 生 力 的 控制 


在 上 面 已 经 说 过 ， 收 车 时 的 再 生 力 ， 顶 好 是 在 将 近 振 温 时 ， 收 季 
诗 是 需要 已 经 发 生 振 强 ， 同 时 在 电 浪 波长 长 的 方面 ， 员 整 得 很 好 的 再 
生 力 ， 到 了 短 的 方面 ， 就 要 狂 几 不 已 ， 因 此 我 们 要 送 合 各 多 情 形 起 见 
， 所 以 就 需要 有 控制 再 生 力 的 装置 ， 再 生 力 的 增 减 ， 天 抵 由 放下 烈 关 
傈 : 

(一 ) 立 航 圈 和 再 生 力 圈 交 韦 傈 数 的 大 小 。 

(三 ) 莫 窑 管 极 间 储 电 量 的 增 减 。 

(三 ) 顺 窑 管 各 极 的 电压 增 减 。 

(四 ) 屏 桶 问 的 庄 振 奥 否 

(五 ) 屏 回路 间 高 届 达 电流 通过 的 多 少 。 

所 以 普通 控制 的 方法 ， 大 都 根据 上 列 各 秋 关 而 设计 的 ， 下 面 的 租 
` 香 ， 就 是 各 种 控制 方法 。 

- (A) 活动 称 圈 控制 法 “是 把 再 生 圈 装 成 能 活动 ， 使 他 和 实 航 烷 圈 
的 交 过 傈 数 能 释 更 ， 因 而 影 池 到 两 方面 的 互 谤 这 而 增 减 再 生 力 ， 有 的 
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2 2 扰 电 


是 装 成 旋 屿 式 ， 使 再 生 图 和 灵 般 圈 能 配 成 各 种 角度 ， 在 下 角 了 时 则 交 速 
傈 数 最 小 ， 再 生 力 亦 小 ， 平行 时 则 最 大 ， 圆 简 形 的 三 辐 路 旋 导 称 圈 就 
是 此 类 ， 有 的 是 把 他 的 距 见 述 近 来 卉 减 互 诱 率 ， 像 推拉 式 的 蛛网 入 图 
便 症 ，( 黎 路 如 较 一 ) 在 从 前 时 候 寺 有 夫 减 再 生 圈 的 自 诱 率 ( 再 生 图 机 
天 个 藉 ) 来 控制 再 生 力 像 来 纳 拱 粮 路 便 是 ， 不 过 现在 很 不 通行 “ 纺 之 
此 烽 的 榨 制 法 ， 只 要 评 泛 率 踢 意 增 减 洗 是 ， 不 管 何 种 方法 都 能 应 用 ， 
过 种 控制 简便 非凡 ， 不 过 再 生 力 不 十 分 平 德 ， 所 以 收 弱小 电讯 ， 番 节 
时 就 很 困 雹 。 

(B) 储 电 量 控制 法 “是 把 一 可 释 备 电器 和 芮 空 管 屏 模 极 间 的 人 备 电 
量 蓄 接 。( 如 图 二 ) 那 永 当 蓝 接 的 储 电 器 容量 大 时 ， 芮 空 管 屏 极 极 间 的 
储 电 量 亦 大 ， 再 生 力 亦 随 之 而 大 ， 当 做 小 蛙 ， 亦 随 之 而 小 所 以 他 的 项 
节 比 较 上 一 种 来 得 平稳 简易 些 。 膛 有 一 征 称 路 叫 哈 股 求 式 ， 原 理 和 滨 
种 大 同 小 曼 ， 不 过 振 漫 的 情形 比较 更 好 。 

(C) 电压 增 减 的 控制 法 ”再 生 力 的 发 生 ， 一 个 中 由於 储 电 量 和 请 
者 率 的 天保 ， 不 过 一 牛 也 由 甲乙 电力 方面 的 电压 ， 所 以 增 减 甲乙 电 的 
电压 ， 使 电子 的 放射 和 吸收 作用 伙 动 ， 次 可 以 控制 再 全力， 利用 伙 动 
乙 电 压 方 面 来 用 作 控 制 ， 可 如 图 三 接 称 ， 过 庄 是 需要 一 只 50000 欧姆 
电阻 来 增 减 电压 ， 同 时 恺 怕 电 阻 的 站 动 碟 技 触 不 家 ， 或 情 动 时 发 生 杀 
击 ， 所 以 在 他 的 二 头 接 一 只 IMED 的 储 电 器 来 防止 他 。 此 种 的 活动 电 
阻 控制 是 十 分 平稳 ， 再 生 力 调 包 非 常 简便 ， 不 过 乙 电 急电 压 受 比 普通 
增加 一 培 ， 因 息 沟 过 一 个 电阻 ， 肥 降低 好 些 电 压 啊 。 

利用 四 电 电 阻 也 可 以 控制 百 生 力 (如 图 四 ) 首 种 方法 ， 简 便 固 然 简 
便 ， 不 过 再 生 力 不 平稳 ， 调 节 不 精 租 ， 是 他 的 唯一 缺 昧 ， 有 一 种 炭 片 
做 拟 半 极 电阻 ， 是 非常 合宜 做 这 种 调节 ， 因 符 是 种 电 胃 的 调节 ， 好 如 
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微 动 刻 动 爸 一 样 ”所 以 再 生 力 的 调节 亦 比 尽 简 便 些 。 

(P) 弃 标 讲 振 控制 于 “是 和 上 面 八 种 完全 不 同 ， 他 不 入 外 间 的 人鱼 
电量 或 水 诞 率 等 八 化 ， 他 是 全 供 昌 空 管内 屏 权 间 的 愤 振 因而 发 生 振 温 
“普通 的 发 适 机 称 路 就 叶 调 屏 调 吉 式 ， 当 屏 棵 两 方面 计 振 娃 就 是 再 生 
力 发 和 时间” 因 条 完 全 是 昌 空 管 的 内 部 关 傅 ， 所 坟 效 力 比 他 种 稍 佳 ? 
他 的 调整 手 午 比 别 种 麻烦 ， 羽 极 和 杨 极 的 天 冯 器 是 要 同时 动作 ， 否 则 
再 生 力 便 不 会 发 生 ， 黎 路 如 圆 五 ， 是 用 伺 动 波长 器 来 调节 ， 别 种 调 季 
器 亦 可 以 应 用 。 

(也 ) 屏 同 路 高 这 电流 次 制 法 “是 用 一 只 2000 欧 姆 可 或 天 一 点 的 
磷 志 阻 北 接 在 再 生 魏 圈 二 端 刀 图 六 ， 那 末 当 了 有 的 阻力 您 小 上 时， 高 迪 率 
电流 的 通过 因此 比较 多 ， 同 时 通过 蕊 方面 的 就 比较 省， 所 以 回 授 的 力 
量 亦 少 ， 反 之 则 王 方面 的 通过 多 ， 回 授 力 量 也 比较 大 了 。 此 钴 的 控 
制 也 很 再 稳 实 用 。 5 

( 卫 ) 电子 交 类 “(Eiectron Couple) 的 再 生 力 和 路 ， 是 专 通 合 于 幢 
权 四 标 管 作 检 波 用 的 ， 因 乱 他 的 振 温 作用 ， 太 是 与 屏 压 和 外 间 的 一 切 
有 克 当 关 傈 ， 所 以 像 屏 压 的 高 下 ， 天 地 黎 的 拖 动 ， 都 不 能 影响 他 的 振 
温 状 邵 ， 故 而 他 的 再 生 力 调节 就 特别 地 平稳 ， 又 因 符 是 舍 著 管内 电子 
交 吉 的 稍 放 ， 他 的 露 敏 度 亦 比较 别 种 好 。 此 种 称 路 的 再 生 力 控 制 ， 是 
用 幢 桥 标的 分 压 器 来 调节 〈 如 图 七 ) 分 压 器 有 的 数值 可 用 500000 欧 
姆 

(G) 自动 再 生 力 控制 法 。 是 用 求 神 救 再 生 力 牧 路 不 便利 之 感 ， 因 
和 坊 普 通 再 生 力 迷 路， 在 波长 短 方 面 调 整 好 的 生 力 ， 到 了 波长 乓 时 候 一 
定 不 会 振 漫 的， 所 以 就 需要 像 上 面 所 说 的 种 种 控制 法 来 居 整 。 因 此 在 
有 运用 收 埋 机 上 时， 就 需要 多 一 个 山 整 的 手续 。 在 自动 控制 式 的 称 路 机 就 
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不 同 了 ， 他 的 再 生 力 的 大 小 ， 会 自动 地 随 着 波长 而 更 兴 ， 所 以 在 运用 
时 调整 再 生 力 的 手续 就 能 省 力 不 少 。 最 简便 的 见 乏 路 第 图 八 图 中 O 可 
用 一 只 一 MEDR 用 .5MEG 的 电位 器 最 好 。5MEG 左右 的 橘 漏 亦 可 应 
用 ， 其 他 和 普通 牧 路 差不多 ， 屏 压 至 小 要 伏 股 ， 再 少 不 容 易 振 漫 ， 此 
种 控制 法 在 一 实 庆 整合， 以 后 违 用 时 钴 良 斋 整 ， 因 管 他 的 再 生 力 会 自 
有 动 高 下 。 (网 第 八 图 ) 


再 生 史 的 装置 和 管理 


在 讲 过 了 管理 种 种 控制 方法 之 人 后， 这 更 就 内 该 说 到 怎样 去 装置 一 
只 收音 机 ; 跌 然 上 面 所 述 过 的 粮 路 ， 大 多 数 没有 画 完 全 ， 寻 在 只 要 添 
一 个 天 地 称 回 路 稼 圈 和 等 极 回路 就 好 ， 天 地 乏 回 路 ， 实 航 回 路 ， 再 生 
圈 普 通 认 收 井 机 侧 造 法 中 均 有 介绍 ， 故 此 咸 不 再 车 述 ， 傈 车 收 土 机 已 
轻 完 成 的 上 时候 ， 最 要 的 一 步 ， 就 是 : 


怎样 去 管理 他 


在 一 个 熟 辣 的 业 父 家 心目 中 ， 再 生 力 收 井 机 ， 的 确 是 他 的 最 熟悉 

轧 物 ， 不 过 初步 的 同志 ， 成 者 会 成 到 种 种 的 不 便 ， 艾 如 像 不 平稳 的 再 
生 力 就 多 他 的 麻烦 ， 人 身 感应 也 是 一 楼 诗 厅 的 东西 。 计 到 不 平稳 的 再 
生 力 ， 第 一 步 手 续 就 是 须 检 查 再 生 力 回路 方面 。 再 生 圈 的 多 少 ， 和 再 
生 储 电器 的 应 否 加 上 ， 如 陪 九 的 C 其 容量 自 .001 至 .005 MED 因 乱 有 
时 高 明 这 电流 在 回路 内 不 容易 流通 时 ， 再 生 力 也 会 不 稳定 ， 加 了 过 一 
只 的 储 电 器 ， 可 以 使 他 很 燃 利 的 流动 。 溢 样 的 开 步 手 炉 做 过 和 后 .人 午 然 
仍 是 不 平 稳 ; 那 未 这 障 研 ， 就 出 在 桶 回路 了 ， 最 重要 的 就 是 砍 漏 的 数 
值 ， 因 沈 每 一 种 同 号 的 其 空 管 ， 在 不 同情 形 之 下 ， 要 漏 的 数值 也 不 会 
(36 ) 


业 人 饼 优 入 电 


得 一 样 的 ， 所 以 极 漏 的 大 小 ， 很 会 得 影响 收 香 构 的 成 杆 ， 尤 其 是 再 生 
力 稚 路 。 最 好 的 办法 就 像 第 十 一 圆 的 接 法 ， 加 了 一 只 400 欧姆 的 分 压 
器 ， 来 绸 节 相 漏 的 数值 。 那 未 桶 漏 的 数值 就 可 以 不 重要 了 ， 因 篇 沟 温 
电位 器 的 导 节 棍 漏 的 数值 可 有 极 大 的 仅 动 ， 所 以 可 使 再 生 力 平移， 而 
且 检 波 刻 力 也 增加 不 少 。 渤 有 像 图 十 的 接 法 ， 加 一 个 高 届 牵 扼 制图 
REO 也 可 以 平 称 再 生 力 ， 图 中 以 再 生 圈 跳 是 在 接 ， 普 通 的 接 法 ， 也 旦 
一 楼 能 应 用 。RFEOC 应 挟 分 伤 容量 较 小 的 。 图 十 的 称 路 是 表示 一 只 卫 
FEO 滔 不 能 消除 不 平 称 现 象 ， 或 者 振 温 的 易 起 ， 所 以 串联 一 只 REO 来 





消除 他 ， 或 者 可 用 一 只 分 段 粒 的 RECO 也 可 ， 璀 只 偿 路 人 备 志 器 的 容量 网 
自 0005 至 。00IMED 左 右 ，GL 的 看 各 是 表示 收 井 机 用 金属 盒 ， 或 者 面 


板 是 一 块 金属 片 ， 浊 榜 的 哮 置 能 锡 减 少 人 体 的 感应 ， 也 能 勉 蔡 稳 再 生 
Se 


村 多 称 电 


全 和 二 全 二 全 人 


图 十 三 是 说 明 再 生 力 能 哎 点 驶 除法 2 下 
地 称 方 面 的 装置 稍 差 ， 很 会 得 使 再 生 力 发 出 喇 点 ， 璧 如 天 魏 太 长 ， 初 
般 太 多 ， 再 生 魏 圈 杰 多， 那 未 在 波长 短 的 方面 % 剂 冉 盘 在 四 五 十 度 坟 
下 ) 就 会 得 发 生 邑 点 ， 绚 小 的 电信 ， 永 下 不 能 收 得 ， 弦 大 的 也 影响 得 
成 炳 非 汪 ， 遇 到 过 样 的 情形 ， 可 以 在 图 十 二 x 不 加 一 储 电 器 ， 或 如 
图 中 接 一 只 Qi 视 地 位 而 定 ， 再 把 再 生 力 减 至 稍 小 ， 那 未 吨 点 大 概 可 以 
免除 ， 否 旭 如 天 称 太 短 初 航 太 少 ， 再 生 图 太 缺 ， 基因 咏 反 其 道 而 行 ， 
喜 是 在 x 万 接 - 增 波 称 圈 (图 中 忆 和 G 不 用 ) 上面 两 种 办 成 顷 者 很 好 ， 
不 各 对 不 十 分 便利 ， 像 圆 中 的 示 和 9 接 法 比较 活动 些 ， 这 一 种 的 接 法 
， 只 增加 极 微 之 LC ， 人 能 加 接 蕉 x 不 ， 那 未 影 泛 可 以 大 些 ， 地 黎 芒 
的 CI 许 当 不 用 ， 加 上 后 可 以 盘 节 天 地 称 回 路 〈 在 x 虑 没有 增加 [或 C 
时 ) 圆 中 的 次 般 通 初级 的 庶 称 是 表示 炊 称 和 初级 相通 ， 放 一 种 圳 接 不 
仅 可 以 减少 人 体感 应 ， 有 了 哇 收 埋 的 成 酚 也 会 增加 ， 没 有 性 样 接 的 车 者 
， 可 以 试 上 --- 试 。 
关于 入 身 臣 应 现象 ， 有 时 在 担 住 区 简称 上 ， 亦 会 使 再 生 力 生 灵 动 
， 过 种 现象 ， 坊 如 图 十 三 加 一 - 备 电 器 放下 简 不 ， 其 容量 可 自 至 。0005 
至 .002MFED。 此 种 装置 不 仅 可 减少 人 体感 厅 ， 远 可 以 增加 再 生 力 ， 
就 是 轨 认 音质 和 香 量 亦 可 改进 许多 ， 因 从 在 牙 简 感 的 高 这 电流 ， 可 
以 从 过 储 电 器 回 至 各 回路 ， 不 致 被 区 简 的 阻力 所 塞 没 ， 所 以 能 匆 使 高 
届 李 流通 ， 而 使 成 棱 增 加， 图 十 四 是 表示 一 只 福 标 储 电 器 漏 了 电 的 状 
驶 ， 虎 黎 碟 的 电阻 R 是 表示 漏电 和 后 所 生 的 回路 ， 所 以 当 一 只 收 得 机 中 
的 柱 漏 拿 去 后 没有 影 兆 成 策 或 者 反而 加 好 ， 就 可 以 决定 一 定 是 储 电 器 
漏 了 电 ， 本 身 就 有 一 个 要 漏 ， 所 电 外 间 的 漏 加 上 策 ， 反 色 影 哆 成 绩 
o 一 个 漏电 的 人 备 电 器 ， 只 要 用 蓝 简 来 检查 ， 厌 民 可 以 苞 出 的 电表 大 
(38 ) 
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多 量 不 出 的 。 图 十 五 是 表示 再 生 图 的 糖 法 区 各 接 悉 竺 一 表 应 粮 再 生 半 
， 这样 的 装置 ， 可 以 使 再 生 力 露 活 些 ， 可 转动 的 圆 简 三 同 路 称 围 亦 许 
， 营 像 过 样 装 填 ， 就 是 灵 航 接 炉 彝 者 ， 必 靠近 再 生 转 方面 的 ， 蛛 殉 称 圈 
是 很 衣 辨 列 ， 所 己 应 当 自 己 试 输出 来 才 是 。 

还 有 关 认 接 称 错 谈 的 故障 ， 最 普 坎 的 是 把 再 生 圈 反 接 ， 因 和 希 再 生 
图 和 次 般 的 相反 ， 回 授 的 力量 反 估 之 消除 。 因 此 没有 信号 核 出 ， 如 发 
生 此 种 故障 ， 只 要 把 再 生 圈 两 郑 恤 换 一 接 。 或 把 他 反 过 来 。 使 他 的 地 
位 掉 换 一 下 就 行 了 。 这 一 点 的 现象 ， 大 抵 是 声 香 毫 无 ， 或 者 只 有 杜 微 
的 信号 ,再生 图 交 速 数 忆 这 ， 反 而 信号 加 重 。 第 二 种 的 故障 是 出 讼 次 
般 方面 ， 实 地 佐 论 情 极 或 灯 婚 通 乏力 的 一 头 灯 路 ， 收 许 楼 一 完 有 一 种 
喻 喻 之 声 发 生 。 

在 通 糙 极 和 十 B 一 不 大 概 很 容易 忘 包 接 乏 ， 所 以 一 浑 此 类 情 形 ， 
应 当先 查 此 七 ， 而 后 再 丛 点 桶 极 各 称 ， 有 种 劣质 柱 极 人 备 电 器 本 身 亦 会 
世 接 ， 所 以 在 买 另 件 时 ， 应 该 稍 也 注意 。 调 节 波 长 备 电 器 碰 片 有 时 台 
香 亦 会 没有 ， 所 以 在 转动 储 电 器 时 有 格拉 之 疡 昔 ， 当 检查 此 太 再 生 储 
电器 碰 片 或 短路 ， 亦 有 拍 拍 的 B 电 确 路 击 ， 半 古 情形 于 B 电 有 极 大 损 
拓 的 ， 成 当 速 序 修好 乱 是 。 

再 生 力 的 故障 大 都 星 像 上 面 所 说 的 驮 种 粥 了 ， 其 他 种 特有 的 现象 
是 上 鹏 不 纹 的 。 我 从 前 有 一 只 一 炊 机 双 好 后， 在 波长 长 方面 很 容易 发 生 
: 波长 短 的 肥 而 没有 振 温 ， 过 种 现象 ， 在 没有 发 网 前 确 是 很 闪 测 想 的 
， 后 来 仔 和 检查 ， 澳 得 再 生 圈 是 太 多 了 。 因 乱 再 生 力 到 某 -点 过 大 了 
: 反而 发 生 隔 点 ， 而 不 振 温 。 所 以 ， 扰 论 如 何 就 该 台 定 在 波长 长 的 广 
面 能 振 漫 的 ， 波 长短 的 庭 当 格外 振 温 利 震 些 。 反 之 就 是 再 生 圈 过 多 现 
象 再 生 圈 多 过 一 倍 多 ， 也 会 发 生 振 温 ， 不 过 哑 点 很 多 ， 调 节 亦 较 妆 

(39 ) 


一 一 人 一 





二 


本 多 因 和 贸 电 


表 了 。 再 生 圈 数 普 通 锡 需 次 航 五 分 之 四 不 到 些 ， 但 是 试验 觉 应 糖 至 此 
数 ， 因 篱 加 往 再 生 圈 ， 是 不 很 容易 的 。 第 二 个 牧 别 现象 是 -个 朋友 千 
新 我 ， 就 是 他 的 一 三 机 在 没有 天 地 称 时 比较 沟 ， 接 上 一 根 幸 称 反 估 较 
幅 ， 我 因 篇 得 是 很 奇 你 ， 就 去 仔 帮 苦 查 一 下 ， 就 发 涡 他 的 和 故 ， 他 的 
收音 机 是 用 三 回路 黎 圈 。 因 篱 初 航 被 他 接 反 了 。 在 不 接地 和 灼 时 他 的 收 
香 机 是 有 方向 性 ， 演 时 凑巧 对 准 了 发 音 台 ， 所 以 昔 量 也 较 购 ， 但 是 接 








了 地 和 米 后 。 就 失去 了 方向 性 ， 而 同时 芝 根 地 称 乱 了 初级 反 接 煌 故 所 以 
畔 也 电 波 考 丰 的 能 篇 ， 很 少 发 挥 ， 因 此 剖 埋 较 轻 ， 同 时 还 发 见 把 手 触 
认 地 黎 柱 和 后， 车 量 可 比 没有 天 地 称 阁 ， 所 以 我 把 次 级 接 通称 地 贸 ， 再 
把 初 航 反 过 来 ， 好 了 | 什么 的 问题 就 一 概 解 决 了 。 所 以 二 切 特 别 现象 
， 决 不 是 就 得 完 的 ， 侍 仗 业 伺 家 的 探讨 ， 来 完 蛙 各 种 疑问 。 
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业 - 从 拔 移 沁 


用 交 关 一 去 天 天 天 天 天 去 王 一 天 一 一 天 天 去 天 一 天 一 六 天 -一 天 二 一 一 天 六 一 一 一 二 一 一 


贡 上 估计 是 了 量 答 测 克 卫生 访 的 六 合 ， 齐 称 的 方法 披 喜 所 
要 就 的 是 其 他 各 种 再 生 力 黎 路 ， 介 绍 才 类 种 称 路 的 目的 ， 不 公使 芒 者 
轨 欠 再 生 力 式 ， 有 进一步 的 认 埠 ， 膛 可 以 枚 助 车 者 ， 对 从 发 运 机 也 有 
相当 的 根 底 ; 因 俱 扰 攻 那 种 再 生 式 称 路 ， 大 都 可 用 作 振 温 器 ， 来 做 播 
和 返工 作 ， 像 上 面 所 蔡 过 的 普通 再 生 力 入 路 ， 就 是 回 授 式 振 疆 穆 路 所 改 
造 的 ， 所 以 同时 扰 喝 那 一 种 振 温 魏 路 〈 播 远 机 ) 都 可 以 用 作 再 生 力 入 
路 ， 下 面 的 炭 种 ， 大 都 有 一 献 价值 的 ， 其 拓 造 法 略 和 普通 再 生 力 式 稍 
归 o 

图 干 六 是 哈 肌 来 式 振 漫 来 做 再 生 力 作用 式 中 的 另 件 和 普通 粮 路 差 
不 多 ， 调 季 称 围 Li 可 用 总 称 灿 六 十 图 ( 储 电 器 ，00035MED ) 不 必 
前 断 ， 只 要 朱 一 分 稳 郑 = 炉 十 二 图 作 再 生 图 ，( 指 粒 多 三 叶 直 征 上 周 
) 此 种 入 路 震 温 电流 极 易 发 生 ， 所 以 要 用 一 个 REFC 来 稳定 他 ，x 不 可 
接 一 。CO 二 MTYD 人 备 电 器 ， 以 防 再 生 储 电器 短路 时 发 生 故 障 。 梧 极 
备 电 器 用 ， OOO-- MEFD 亦 好 ， 此 种 移 路 摆 择 性 很 好 ， 再 生 作用 亦 
在 称 ， 然 熟 规 了 他 的 机 穆 ， 当 具 播 适 机 ， 是 大 有 才 助 ， 因 入 哈 股 来 式 
的 播 返 机 ， 症 比较 算 最 普 坎 了 。 

图 十 七 是 呈 储 电器 回 授 式 又 称 欧 德 惑 负 定 式 ， 过 种 称 路 是 取 他 允 
作 简易 ,管理 较 便 。 其 再 生 力 发 生 是 靠 屏 极 和 天 粮 问 的 人 备 电 器 调节 而 
控制 其 容量 可 用 ，OOO 五 MFD。 

圈 十 入 是 欧 德 勒 奥 廷 式 振 温 ， 此 种 称 路 亦 在 播 返 机 中 应 用 ， 如 亚 
美 从 前 老式 第 二 种 秀 本 即 应 用 此 和 钦 路 ， 他 的 优点 是 婴 造 恢 简 单 ， 振 温 
遇 率 习 杜 定 ， 所 得 之 工 率 较 大 ， 不 过 其 振 温 流 发 生 很 龙 ， 所 以 不 容易 
筑 伦 ， 贺 中 称 路 的 再 生 力 控制 水 是 和 圆 十 七 差不多 ， 是 用 伐 电 器 增 沽 
储 电 量 来 调节 ， 术 杜 储 电 器 ， 最 好 用 ，O OO 五 MFD 可 楼 储 电器 来 
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天 助 届 凶 示 过 昌 用 普通 根本 借 人 器 泵 好， 此 钴 称 路 其 实 和 考 纵 子 振 
温 傈 则 一 源 “所 以 震 劣 凡 亦 差不多 。 
图 - 人 sa 此 种 入 路 不 全 和 蚂 敏 度 很 好 》 “就 是 于 捍 性 
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人世 3 
多 
?时 
旭 
人 V 





亦 不 差 ， 他 的 回 授 发 生 ， 粒 看 似乎 是 靠 着 世 1 的 分 粮 作 用 ， 不 过 其 宝 
主要 的 力量 ， 还 是 靠 着 0 的 储 电 量 回 授 作用 ， 所 以 在 需 节 时 一 方面 要 
( 委 ) 


业 - 多 钴 多 和 量 


二 一 二 一 一 一 光一 一 天 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 二 天 二 一 一 一 一 一 一 一 一 天 一 一 一 一 一 


休克 二 证 让 放 二 晰 站 位 : ,但 是 一 考 前 仿 查 要 把 0 永 届 部 的 ，0 
可 用 -OOOo 五 MED，OL 用 ，GOG 三 五 MFD , 工 用 二 叶 六 分 内 径 
的 蛛 移 板 天 称 回 路 (就 是 接 C 活动 片 以 下 ) 共 十 二 圈 在 起 初 十 圈 内 要 
每 圈 分 一 头 第 十 二 图 接 在 C! 的 活动 片 感 ， 那 未 再 糕 到 第 廿 六 圈 抽 一 机 
“和 后 ， 然 后 每 灿 上 圈 抽 一 郑 ， 如 此 共 纺 七 十 五 图 ， 就 作 符 忆 的 柱 极 部 份 
( 印 自 CI 活动 片 以 上 片 至 定 矿 照 这 楼 机 法 L 的 圈 明 ( 包 括 天 称 横 极 二 却 
份 ) 煽 共 和 址 七 十 五 圈 ， 天 魏 部 份 十 二 图 共 抽 十 个 丽 ， 权 极 部 份 六 十 三 
圈 共 抽 从 个 头 ，LL 是 屏 极 乏 围 共 粮 四 十 五 图 ， 应 抽 四 个 头 ， 印 在 〇 
， 十 五 ， 几 和 四 十 五 圈 不 各 抽 一 状 ， 其 父 另 件 和 普通 的 产 不 多 ， 此 贸 
路 有 时 再 生 力 要 不 稳定 ， 邳 未 最 好 用 一 个 分 压 器 接 在 A 电 的 正 负 不 ， 
转 副 片 搂 于 GL1 的 活动 片 ， 成 策 可 以 好 得 许多 ，B 电 最 好 用 四 十 五 伏 
股 o 

圆 二 十 亦 是 一 个 调 屏 戎 柱 式 的 称 路 ， 跌 然 他 的 调节 器 是 用 了 一 个 
炊 图 和 伐 电器 ， 但 是 震 较 用 磷 动 波长 器 (如 的 图 六 ) 来 赫 季 要 精 和 得 多 
， 芝 汪 称 路 有 一 贴 和 列 种 不 同 ， 吝 是 划 科 和 B 电 不 在 振 温 回路 之 内 ， 
而 且 柱 漏 一 端 又 接 至 A 电 正 极 ， 所 以 在 收 速 地 时 候 ， 成 绩 比 较 格 外 来 
得 好 ， 不 过 改 季 福 回 路 和 屏 回路 雨 个 备 电 器 要 同时 动作 ， 使 他 的 再 生 
力 永 遗存 在 ， 和 否则 下 得 时 的 振 温 控制 是 训 乎 其 克 的 。 

上 而 所 计 的 粮 路 ， 大 都 是 可 以 用 在 播 远 机 ， 如 圆 十 六 的 哈 脸 菜 式 
- 粮 路 就 是 最 通用 的 哈 有 莱 振 温 黎 路 所 释 化 出 来 ， 在 收 香 机 中 是 以 Cl 
的 伐 电器 来 控制 的 ， 至 于 图 十 作 也 是 和 哈 股 菜 一 样 是 从 奥 股 勤 定 式 伙 
化 出 来 的 ， 他 的 亢 季 也 靠 称 圈 多 少 而 定 ， 略 二 十 亦 是 一 样 ， 不 到 振 混 
控制 是 集 屏 柱 间 内 部 器 振 而 定 的 ， 和 别 种 售 外 羡 的 力量 不 同 ， 洪 他 各 
种 亦 可 以 作 篇 播 选 机 ， 不 过 很 不 泛 行 就 是 ， 

(光洁 去 : 


业 一 体 一 倚 王 乏 和 二 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 到 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 天 mA 





~ 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 


在 昔 完 了 上 面 驴 后， 我 想 族 君 不 仅 尘 于 单 管 再 生 力 有 了 很 熟 业 的 
裔 埠 外 ， 就 是 对 于 别 种 振 漫 称 路 亦 是 一 样 可 以 有 些 明白 的 ， 所 以 很 希 
刻 芒 者 落 君 ， 着 手 求实 验 一 下 。 

最 后 还 有 一 个 障 三 要 告诉 吕 君 的 ， 就 是 党 实验 时 ， 要 仔 普 查 查 所 
用 的 A :了 电 是 充足 吗 ?否则 你 的 楼 件 是 决 不 会 振 漫 的， 试验 振 漫 奥 
否 :从 用 手 在 定 片 上 骨 时 有 村 村 的 声 理 ， 固 然 是 一 个 方法 ， 不 过 还 不 





播音 吉 悍 是 没有 的 ， 所 以 最 好 的 方法 可 以 把 手 放 在 呐 空 管 厌 极 接头 上 
， 那 未 振 温 时 臣 简 会 有 扎 扎 而 带 有 微 村 的 声音 发 生 ， 不振 晕 就 没有 沁 
种 上 声 香 发生， 过 种 方法 很 值得 -- 献 的 。 

( 完 ) 


人 人 3 


三 沫 人 体 -的 可 电 


三 管 六 歼 角 


在 :055 KG 


交 下 令 超 外 差 式 收音 负 办 


在 这 训 要 介绍 一 张 最 经 济 的 交 站 流 二 用 式 超 外 差 式 三 管 机 入 路 ， 
著者 别 音 符 扶 空 管 只 有 三 只 ， 效 力 一 定 未 见 和 良好， 其 实 这 一 线 乏 路 因 
用 的 三 只 芙 窑 管 都 是 和 作 用 管 ， 每 一 只 其 空 管 岁 有 二 只 其 空 管 之 效用 
， 故 帝 际 功 作 却 足 抵 到 去 管 机 的 效力 ， 其 管 安 数 少 而 效力 优良 的 义 路 
”党 然 最 合 认 二 般 业 余 研 究 者 的 霄 口 。 

多 路 见 第 一 图 ，6A7 做 第 一 检 波 短 振 温 ， 故 又 称 释 过 管 ，6ET 做 
中 间 遇 率 放 大 ， 及 第 三 检 波 ，19AY 做 强力 放大 及 整流 ， 中 六 率 篇 465 
KG 式 ， 五 英寸 式 六 英寸 磁力 小 喇叭 放 昔 ， 肚 择 性 典 香 量 均 可 会 人 满 
意 ， 不 过 电源 却 只 适用 认 L10V A,.G. 或 D.C.， 以 我 国情 形 而 言 ， 全 
国 通 用 2920V AC， 故 使 用 此 机 对 要 加 一 只 320 一 1L10VY 的 降 下 释 压 器 或 
降下 电阻 乏 过 是 美中不足 之 点 ， 好 在 一 只 降下 释 压 器 价值 兹 不 昂贵 ， 
而 收 埋 机 中 钴 志 波 丛 奈 器 足 可 抵 近 多 用 一 只 降下 释 礁 器 的 损失 ， 而 内 
地 法 有 许多 地 方 或 商 输 于 是 LIOV D.G。 的 ， 当 然 过 引 乏 路 最 合用 。 

所 用 另 件 如 下 

LLL2 天 地 乏 结 合用 称 轿 

L3L4 465KC 式 振 漫 多 加 

JEFTL 465KG 式 中 过 率 释 压 器 (第 一 号 ) 

IPT 455KC 式 中 巡 李 伙 压 器 (第 二 号 ) 
C3 465KO 记 完备 电器 
(以 上 一 套 另 件 ， 本 社 有 售 ， 守 价 五 元 正 ) 

( 物 
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CIG2 上 品 双 连 可 狠 储 电器 
GO 002 MEFD 
CG5 0001 MED( 雪 母 片 式 ) 





中 12A7 》 





6A? GF 


(4 和) 


入 电 


抵 


业 多 


1 MEFD 
.1 MEFD 


OO8 


GCC9 


10 MEFD( 电 糊 式 50V 奎 压 ) 


CI0 





( 生 ) 
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 人 ~ 一 一 一 一 二 和 一 一 一 


00025MED( 云 母 片 式 ) 


-0001MED 
01 MED 


10 MED( 电 糊 式 50V 耐 压 ) 
5 “MED( 电 糊 式 几 5Y 峙 压 ) 


8 MED( 
-05 MED 
01 MED 


电 糊 式 风 5Y 耐 奈 ) 


100000hms 志 储 器 过 开关 


300 Ohms 
50000Obang 
20000Opms 
20000Ohms3 
40000Ohing 
350 Ohmas 
1000 Ohms 
5 MEG: 
400J0Ohmas 
MHRG 
1000 Ophms 
390 “Ohmsg 


进 称 内 烽 之 电阻 入 (50Watt 式 ) 


20 京 利 50MA 


6AT 
6H7 


(48 


业 从 人 短 入 人 电 


V3 T2A7 

五 英寸 磁力 喇叭 一 只 

七 脚底 板 炊 座 ”三 只 

其 空 管 思 : ”三 只 

底板 设计 见 第 三 圆 ， 用 和 良 刀 铝 质 板 或 金属 板 裁 蜡 之 ， 长 七 英寸 中 
， 关 五 英寸 ， 高 二 英寸 ， 照 圆 打 孔 ， 小 喇叭 置 认 正 中 ， 左 了 奥 SW 用 
支架 支 起 ， 右 CQLC2 人 链 连 可 伙 储 电器 ， 其 他 另 件 均 奥 认 底 怕 下 部 ， 惟 
L3I4 须 位 蕉 公 连 之 下 ，C3 在 L3L4 之 侧 ， 其 他 另 件 玉 随 意 ， 惟 亦 绷 注 
意 各 接 称 有 撩 您 短 意 好 ， 权 极 乏 不 可 惧 屏 极 闵 兹 行 5 





此 机 装 秆 作 站 和 后， 南 验 时 过 便 利 ， 将 QLL9 旋 出 收 一 KG 较 多 之 
电台 ， 较 正 甸 连 之 补 便 及 中 间 李 区 压 器 上 之 补 称 器 至 音量 合 度 符 


止 
此 机 准 使 用 时 ， 地 魏 须 接 认 地 称 接 称 柱 上 ， 不 可 让 接 底板 ， 如 


OU 直接 赚 放 地 黎 搂 稳 内 ， 凤 可 自由 接 ， 手 解 底板 如 有 麻 手 ， 可 呆 电 


源 搂 落 反 一 - 身 插 2 要 ( 完 ) 
(和 村 


业 - 人 除 扰 和 粮 = 电 


著 电 闻 熏 充 雷 器 (9 

在 本 地 或 隘 近 有 交流 电源 发 之 使 用 电池 式 收 理 机 者 ， 其 AB 电 池 
以 探 用 茧 电池 者 篇 多 ， 取 其 电流 用 完全 可 以 充电 使 著 电 好 再 筑 电流， 
又 可 再 用 ， 则 日 常 稚 圭 费 可 以 节省 。 

电池 式 收 香 机 使 用 之 A 茧 电 池 形 式 如 加 -- ， B 备 包 池 浇 式 如 图 
二 ， 其 内 部 构造 如 国 三 ， 轩 三 符 储 电池 之 解剖 贺 ， 阳 极 板 由 方 格 的 给 
质 板 ， 中 不 以 酸化 丛 ， 除 种 瓜 过 方 格 的 针 翌 板 中 虎 以 海 篇 状 物 ， 队 极 
板 奥 阳 极 板 各 一 组 相互 间隔 放 认 玻 现 或 硬 橡 到 鼻 之 撒 内 ，( 队 极 板 较 
阳极 板 多 一 板 3 除 极 与 阳线 板 间 用 木板 隅 并， 上 部 队 极 与 喝 极 慨 本 身 
各 自 圳 接 伟 出 撒 外 成 队 阳 二 极 ， 抠 内 克 稀 硫酸 液 ， 尖 将 各 极 板 浅 没 ， 
将 险 阳 极 接 巩 直流 电源 上 ， 阳 极 板 接 直 流 电 正极 ， 险 极 板 接 负极 ， 则 
极 部 与 稀 态 酸 即 发 生化 学 作用 而 生 电 流 ， 即 可 由 直流 电 上 取 下 ， 将 草 
电池 与 胡 电 池 一 楼 使 用 ， 曹 电池 每 拔 ? 伏 ， 电 池 式 收 理 机 之 员 空 管 
畦 左 通 例 均 乱 3 伏 ， 故 和 可 供电 池 式 收 香 机 之 A 电池 用 ， 当 蓝 电 池内 
之 电流 用 苑 ， 可 再 接 认 直流 电 上 ， 内 部 即 生化 学 作用 而 生 电 流 ， 即 可 
再 用 此 种 接 直 流 电 上 使 苦 电 池 再 荷 电 瀛 之 手 灶 名 日 『 充电 」， 恰 芒 者 
应 注意 ，「 充电 时 是 由 直流 电 使 苦 电 池 生 化 学 作用 ， 划 电池 再 茶 电 
流 乃 由 本 身 因 发 生化 学 作用 而 生 ， 兹 非 直流 电 直 接 走 到 草 电 池 变 去 。 

昔 电 池 每 抠 均 篇 3 伏 ， 电 流 多 少 是 以 该 蓝 电 池 欠 板 大 小 而 别 ， 通 
常用 如 图 一 所 示 的 需 25 安培 阱 ， 比 较 大 一 点 的 篇 50 安 培 时 ，50 安 培 
时 的 营 电 池 有 的 是 造 得 大 -点 ， 但 亦 有 广 多 用 二 瓶 25 安 培 时 的 蓄 束 同 
， 装 在 一 木 原 内 ， 效 率 亦 是 一 榜 ， 汽 车 内 用 的 昔 电 池 通 常 符 三 只 100 安 
培 时 的 串 速成 6 伏 100 安培 时 ， 和 从 前 有 痢 多 老式 虱 普 机 ， 内 部 时 空 管 

( 50 3 





-二 


2 





用 ?01 509 等 的 > A 电池 亦 用 6 伏 的 汽车 式 
草 电 池 。 

安培 时 以 计算 蓝 电 独 志 流量 的 单位 ， 是 
安培 与 时 间 的 梁 积 ， 例 如 一 撼 100 安培 时 的 
蓄电池 是 表示 访 萤 电池 设 每 小 时 用 去 电流 一 
安培 则 一 百 小 时 用 完 ， 讽 每 小 时 用 去 五 十 安 
培 旭 三 小 时 用 完 ， 届 每 小 时 用 去 一 百 安 培 ， 
划一 小 时 用 完 。 e 

了 蔓 电 池内 部 是 由 五 十 只 小 鞋 电 池 所 串 连 而 成 ， 每 一 小 电池 和 霞 38 
伏 工 安培 时 ， 故 也 蔷 电 池 需 100 伏 ! 安培 时 ，( 也 著 电 池 通 用 篇 100 


( 画 | 潞 ) 













( 画 必 泪 ) 


iT 


伏 是 市 上 所 流行 者 ， 如 芒 者 需 用 100 伏 以 上 的 亦 可 向 蔷 电 池 厂 定 锚 ) 
使 用 芝 电 宙 时 应 注意 下 烈 数 同 : 
di 
当 每 月 充电 一 次 。 
( 有 人 称 蔷 电 池 乱 巾 情 电池 ， ， 轴 他 用 兴 居 如 二 扯 -We， 如 
果 常 用 当然 非常 合算 ， 如 果 不 用 一 样 也 要 喂 草 粉 怨 吃 而 反 卷 成 居 的 个 
惰性 ， 昔 电池 不 用 也 要 充电 ， 不 充电 要 壤 ， 长 久 不 用 亦 雪 不 起 。) 
(51 ) 
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一 一 


(3 ) 昔 电池 不 能 将 其 所 储 之 电流 完 公 用 画 ， 大 金 用 去 # 以 上 了 时序 
须 充 电 ， 用 电压 测量 电压 笠 1.9 伏旱 ， 即 电流 已 用 去 3 ， 即 要 充电 。 

(3 ) 昔 电池 内 之 液 幅 符 硫酸 (俗称 刍 水 ) 腐 蚀 力 碑 大 ， 故 不 可 将 苗 
电池 与 衣服 ， 食 品 ， 贵重 物 体 放 近 ， 以 免 沾染 电 液 。( 旅行 式 收 香 机 
不 适用 芝 电 池 即 此 和 放 ) 。 

(4 ) 随 时 注意 撼 内 的 电 液 须 高 明 极 扳 欧 中 英寸 ， 如 有 能 泗 上 时 ， 可 
力 大 燕 锡 水 以 箱 足 ，( 可 向 西药 房 内 鞠 问 ， 能 向 汽车 材料 行内 购 到 电 
液 更 佳 ) ， 如 燕 往 水 乱 法 隐 得 ， 雨 水 亦 钢 强 合用 ， 河 水 及 井 水 不 合用 
 ， 因 水 内 含有 多 量 金属 矿质 ， 加 不 落 电池 内 慈 形 中 使 茧 电池 之 电流 短 
路 而 损失 。 

(5 ) 蔷 电 久 所 使 用 时 有 气体 自 电 

池内 向 外 流出 ， 故 电池 之 橡皮 塞 上 有 
一 小 孔 使 气 亚 惕 通 ， 如 小 孔 闭 寒 ， 昔 
电池 不 久 印 完 全 损 十 。 

(6 ) 昔 电池 上 面 须 随 时 拱 抹 乾 立 
,以免 发 生 潮湿 而 使 电流 走 泪 ， 在 接 
贸 柱 上 涂 以 凡士林 可 便 接 称 柱 上 不 至 
琉 生 潮 混 。 

(7 ) 如 预备 将 普 电 池 捆 置 不 用 期 限 过 二 百 日 以 上 者 ， 当 和 须 将 茧 电 

池 充 足 ， 将 电 液 倒 出 辟 在 玻璃 式 磁 仙 狗 内 ， 将 清水 倒 入 著 电 池 将 极 板 
” 洗 清 ， 将 清水 便 出 ， 如 此 数 灵 ,再 注入 清水 留 十 族 小 时 将 清水 全 去 忆 
“ 印 可 久 喊 不 坊 ， 用 时 将 电 液 倒 入 ， 不 必 充电 ， 即 可 使 用 。 

我 国 国产 普 电 池 有 族 虽 ， 腾 舶 ， 潭 省 ， 等 数 家 以 购 记 历史 最 老 
售 价 亦 极 低廉 ， 故 闪 研 究 界 中 信和 局 亦 最 佳 s 

(52 ) 


( 画 响 波 ) 





业 -作乱 入 和 电 


在 这 地 的 研究 者 购买 著 电 池 ， 吞 到 的 确 是 一 件 极 麻 烦 的 事 ， 因 电 
流 极 易 流出 ， 通 例 均 先 将 著 电 池 充 足 ` 将 电 液 倒 去 ， 将 清水 洗 兆 ， 包 
封 邮 吞 ， 购 者 取得 合 ， 加 入 电波 ，( 电 流 可 向 汽车 材料 行 购买 ) 充 电 一 、 
实 ， 印 可 使 用 。 





(B) 





(第 四 图 ) 


(A) 





电 液 亦 可 自 代 ， 休 用 和 纯 静 的 硫酸 一 倍 和 与 五 倍 燕 馏 水 混合 ( 以 容积 
作 标 准 ) ， 配 和 时 ， 先 将 蒸 售 水 放 在 玻璃 或 磁 壬 撼 亮 ， 将 硫酸 一 酒 一 
( 53 ) 


汪 从 折 二 隐 党 


这 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 $ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 RCRDAe 


涌 注 入 水 内 ， 同 时 用 玻璃 棒 调 匀 ， 如 将 水 倒 入 破 酸 内 ， 则 硫酸 立刻 爆 
炸 ， 十 分 危险 。 

电 液 注入 储 电 池内 二 小 时 内 党 充 电 :否则 昔 电池 要 损坏 。 

在 当地 电源 是 直流 电 上 氏 ( 可 向 当地 电灯 厂 欧 问 ， 大 部 市 内 以 交流 
电 乱 多， 站 流 电 均 用 从 乡村 小 市 ) ， 可 利用 电 燃 上 的 电流 自行 充电 5 


(第 五 图 ) (3 


(A) 





2 

充电 蛙 将 志俊 称 正 极 接 蔷 电 池 正 极 ， 负 村 接 茧 电池 色 极 ， 印 可 天 

电 ( 莹 电池 之 正 负极 其 接 称 柱 以 色彩 或 符号 表示 ， 通 例 笨 色 接 黎 柱 需 
(小 ) 


亲王 条 天 


正极， 黑色 接 黎 柱 坊 负极 ， 电 恰 之 正 负极 可 用 电压 表 测 出 。) 不 过 电 
炊 于 的 电压 以 220 伏 居多 ， 而 曹 电池 电压 只 有 2 伏 ， 如 果 将 220 伏 直 
接 昔 电池 上 ， 因 昔 电 池 本 身 阻力 很 小 使 通过 的 电流 极 大 ， 足 以 损 填 


-“ 蕾 电 池 ， 故 在 电路 中 须 串 接 相当 了 阻力， 以 限定 一 定 的 电流 通过 ，( 坟 


充 2 伏 25 安 培 时 的 萝 志 池 而 言 ， 每 小 时 通过 电流 2 安培 乱 最 安 人 至 之 充 
电 法 ，) 阻力 最 普通 是 利用 电 炊 泡 ， 一 只 50 Watt 的 电灯 泡 葛 可 通过 
电流 篇 。2 安培 之 电流 ， 故 充电 有 时 须 用 十 只 50 互 特 的 电 答 泡 站 连 ， 
见 图 四 A 之 ABCODE) ， 如 和 欲 电 流 再 加 多 则 可 再 加 电 恰 泡 。 


(V) 





( 轴 沙 泪 ) 


用 直流 电 充 电 果 然 简单 ， 但 耗 电极 大 ， 例 如 以 充足 2 安培 之 电池 
， 用 500 无 特 安培 绯 充 十 小 时 左右 ， 每 小 时 十 只 电灯 泡 耗 电 500 无 特 
， 十 未 时 要 耗 电 5000 列 迁 ， 电 表 上 每 不 1000 天 特 坊 一 度 ， 旭 5000 巨 特 
要 5 度 ， 以 每 度 国名 二 角 计 ， 充 一 换 电 要 耗 去 洋 一 元 ， 当 然 标 不 合算 
不 过 如 能 利用 炊 光 ， 则 比较 可 以 节省 ， 如 图 四 B 在 家 用 电灯 的 粮 入 内 
， 串 一 只 著 电 池 ， 利 用 家 办 电 炊 作 葛 电 池 充 曙 的 阻力 ， 旭 夜间 将 革 电 
池 搂 上 充电 ， 可 不 丰 分 文 充电 ， 不 充 时 将 苗 电 池 取 去 ， 将 开关 关上 ， 
但 充电 时 切 可 将 开关 天上， 否则 茧 电池 电池 立刻 短路 逃 完 ， 划 电池 丈 
捐款 ， 乱 避 匈 可 培 起 见 ， 蓝 电池 接 称 内 接 -- 极 保险 给 入 ， 当 关 关 关上 

( 中 


要 从 皇 -: 和 和 


时 ， 保 险 糙 自动 烧 岂 | ， 著 电池 可 以 无 六 。 

在 大 都 市 上 所 用 志 恰 电 均 需 交 流 电 ， 故 不 能 宣 接 鞋 电池 充电 ， 扔 
用 充电 器 ， 先 将 交流 电 由 充电 器 的 整流 作用 化 成 直流 电 再 接 到 莹 电池 
上 。 

充电 器 的 种 数 甚 多， 有 吞 简 管 充电 器 ， 振 动 式 振动 器 ， 养 化 铀 充 
电器 ， 化 学 充电 器 ， 发 电机 充电 器 一 - 等 数 种 ， 其 中 发 电机 充电 器 
专 尖 用 於 大 规模 的 充电 ， 故 此 不 不 菊 ， 化 学 充电 器 只 有 自 稻 ， 没有 入 
品 ， 吞 若 管 充电 器 ， 养 化 铜 充电 器 ， 振 动 式 充电 器 均 有 售 品 可 购 ， 众 
亦 可 根据 其 原理 自 盘 ， 花 分 壕 如 下 : 一 

(A) 吞 茄 管 充电 器 ” 吞 茄 管 西 名 TungaF ， 是 一 .种 二 极 管 ， 管 内 
有 特种 气 硒 ， 专 作 充 电 之 用 ，( 吞 茄 管 灰 有 大 小 号 之 分 ， 大 号 者 每 小 
时 可 充 十 余 安 培 ， 小 者 移 可 充 二 安培 ， 普 通 研究 者 自 奥 之 充电 机 均 用 
小 号 者 ) ， 此 式 充 电器 形式 如 图 五 A， 市 上 有 国产 主刀 著 电 池 秦 所 身 
之 春 茄 管 充电 器 出 售 ， 专 作 充 二 伏 ， 四 伏 ， 六 伏 茧 电池 之 用 ( 三 者 按 
: 鼎 刀 所 自 充 雷 器 除 可 充 A 电池 外 ， 更 可 同时 充 100 伏 B 蔷 电池， 香 
充电 器 中 之 特 创 ， 每 座 狗 价 三 十 五 元 左右 ) 舶 来 品 有 奇 要 有 牌 充电 机 ， 
内 部 拔 造 与 国产 作品 相同 ， 惟 种 数 鸯 多 ， 分 大 中 小 号 数 种 ， 大 号 充电 
前 可 充 之 电池 数 志 大 ， 吞 茄 管 亦 用 大 号 者 ， 吞 茄 充 电器 估 充 电器 中 效 
力 最 高 效力 亦 最 佳 荐 者 如 欲 自 开 可 依照 第 六 图 称 路 ， 电 源 沟 压 器 白 粮 
之 法 如 下 -一 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


(未 宛 ) 


(456 ) 


电池 式 收 音 机 粮 路 集 
再 版 本 不 日 出 版 
较 初 版 本 更 精 铭 
电池 式 收音 机 称 路 第 初版 五 千 册 业已 完全 售 完 ， 再 版 本 
。 已 起 印刷 中 ， 增删 称 路 三 分 之 一 ， 情 图 均 重 栓 ， 初 版 中 议 明 
_ 丰 于 及 铺 识 之 不已 完全 更 正 不 日 出 版 。 
每 册 在 装 实 售 一 元 


每 册 洋 装 实 售 一 元 四 和 角 


本 社 新 到 
和 步 帮 究 者 妈 避 用 


电 码 - 征 省 类 





特 点 

(一 ) 全 部 电 键 ， 电 池 ， 志 量 ， 合 装 认 一 小 铁 盒 内 ， 钴 绢 接 粮 ， 使 
用 生 便 。 

(三 ) 板 上 印 有 电码 符号 说 明 ， 可 一 面 姿 看 ， 一 面 按键 。 

(三 ) 电 池 用 手电 简 内 小 电池 二 凶 ， 随 不 司 购 ， 用 完 和 后 ， 只 须 将 新 
电 推 入 ， 插 须 接 和 粮 。 

(四 ) 电 键 和 柔软， 便 论 按 打 ， 电 曙 香 和 清 纯 ， 愧 耳 动 鸦 。 

(五 ) 有 小 电 丈 一 枚 可 作 光 号 通信 用 ， 可 於 夜 间 与 近 地 作 光 号 通 侦 
之 用 。 

六 ) 有 接 黎 柱 可 用 二 只 作 人 双打 之 用 。 六 
每 只 特价 四 元 五 角 
外 井 邮 寄 另 加 寄 费 二 和 角 - 八 分 
一 灵 购 满 十 只 以 上 画 得 九 折 优待 


帮 先 超 短 六 者 姓 意 


本 社 灼 和 佛 
全 半 应 用 另 件 特 价 


本 和 社 自 像 500 号 煞 敏 小 话筒 

本 和 社 自 役 503 号 震 敏 小 咱 简 用 话 简 季 压 器 
本 和 社 自 借 503 话 简 低 迪 率 二 用 释 压 器 
德国 下 闪 子 话 简 心 子 

4.8 公 扩 长 芭 钢 管 ( 超 短波 天 禾 用 ) 
006 雪 母 片 固定 储 志 器 

小 形 族 转 式 双 刀 链 邱 开关 

小 形 旋 博 式 三 刀 甸 邱 开关 

美国 施 情 式 中 刀 甸 邱 开 天 


德国 最 优等 胶木 板 ( 每 方寸 ) 


本 社 自 糖 


兴 式 绵 力 电源 对 慰 疾 

十 五 年 十 二 月 -一 日 起 新 订 价目 

四 五 管 御 波 整 流 式 强力 电源 克 压 器 
(2.5V 式 或 6.3V 式 ) 3.50 

六 管 牢 波 蒸 流 式 疆 力 电源 伙 压 器 
(2.5V 式 或 6.5V 式 ) 4。00 

四 五 管 全 波 整 流 式 强力 志 产 棕 奈 器 
(2。5V 式 或 6.3VY 式 ) 5.。50 

六 管 人 至 波 整 流 式 强力 电源 秋 压 器 
(2.5V 式 或 6.3V 式 ) 6.00 

优 点 
一) 股 寻 正确 * 包 证 电流 丰富 有 儿 。 
6 二 ) 绝 蒜 优 良 * 然 厅 洗 及 麻 手 之 此 :” 


(三 ) 起 必 品 质 优 良 ， 用 入 加 粗 ， 久 用 不 热 。 


本 和 = 做 
国产 昔 昌 和 裂 作 所 出 品 


自 奥 超 外 差 式 收 音 机 诬 用 图 


让 


一 理 特 从 出售 


全 天 一 硬 且 -一 站 和， 
全 套 175KC 式 交流 太 管 机 用 缚 图 
竺 价 4.50 
计 1Y5KO 式 中 间 遇 率 释 压 器 二 只 ， 天 地 称 回 路 滤波 称 力 一 只 ， 三 
极 管用 振 温 称 圈 一 只 ，175KO 式 多 钢 人 备 电器 一 只 ，( 装置 称 路 内 阅 本 
刊 第 一 期 1 页 ) 
全 套 175KC 式 大 管 电 池 旅 行 机 用 和 绿 圈 
特 价 4。50 
计 175KO 式 中 间 遇 李 般 压 器 二 只 ,高 放 千 合 粮 圈 一 只 ， 玉 码 管用 
振 温 称 力 一 只 ;175KO 式 垫 秽 备 电器 一 只 ( 装置 称 路 内 阅 本 刊 第 二 期 
1 页 ) 
全 套 465KC 式 五 管 交 六 收 音 机 用 各 圈 
特 价 5。00 
计 465KO 式 中 间 巡 率 释 压 器 二 只 ， 天 地 称 回 路 烷 圈 一 只 ，465KO 


式 五 杨 管 振 汐 称 图 一 只 ，465KO 式 垫 笛 储 电器 一 只 ( 装 秆 称 路 套 阅 本 
刊 第 五 管 21 页 ) 


本 社 经 售 
自 鼻 超 外 差 式 收 各 机 最 优等 之 另 件 
(一 ) 美 国 A.W .0O. 公 司 秽 公 套 465KO 式 称 圈 计 天 地 黎 回 路 米 圈 
一 只 ， 最 优等 65KG 中 间 遇 率 释 礁 器 二 只 ，465KOC 振 漫 乏 圈 一 只 ， 
可 装 革 各 式 交 流 或 电 负 式 收 香 机 ， 收 香 之 造 速 ， 分 晰 之 清晰 ， 非 市 上 
任何 称 圈 可 能 及 。 
每 套 入 价 .50 
二) 美国 | gederal | 发 过 耕 牌 465KOC 式 色 韦 可 释 人 备 电 器 ， 设计 
上 专 配 A"W .:C。465KC 穆 转 之 用 : 万 称 珠 圈 壁 合 ” 旋 赫 露 活 ， 绝 当 
同步 。 
每 只 特价 4。.20 
(三 ) 美 国 「Crowe 」『「 克 哆 威 」 小 形 KC 式 飞 机 刻度 般 ， 用 花 上 
述 称 团 及 链 连 可 霓 储 电器 ， 各 电台 之 通 率 完全 配 准 。 
每 只 特价 4.00 


上 页 三 件 合 购 特价 14.00 


读者 问答 用 手 





贴 在 信封 上 


一 -一 | | 一 -一 -| 直 


ES 


寄 上 海 究 波 路 五 九 八 号 
业 猎 无 旭 电 六 辑 部 














范 朋克 其 短波 收音 机 





备 此 机 一 具 ， 可 任意 收 鸥 信 球 各 国之 播 理 ， 而 发 昔 之 请 断 ， 吐 择 
履 之 且 好 ， 次 体 之 坚固? 刻度 能 学 宫 全 > 更 非 市 上 任何 收 震 机 之 所 能 
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上 海 富 波 路 二 O 〇 号 


康 项 拔 、 称 二 电 认 公 一 可 : 
电 证 一 四 -= 网- 忆 


管 空 真 牌 老 圆 壬 
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Amateur Radio 


中 玫 民 国 二 十 六 年 一 月 十 日 出 版 
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程 楼 每 注目 三 册 汪 
了 区 每 册 另 售 国 种 一 角 五 分 外 夫 寄 


未 洪 球 “| 要 每 册 一 分 
类 众多 焕 电 研 究 入 | 预定 公 年 廿 四 册 ，” 国 种 三 元 太 
印刷， 良友 印刷 公司 哪 费 在 内 
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本 刊 徽 求 外 华 兆 理 


本 刊 风 行 圣 国 》 经 售 利 从 优厚 ， 如 楷 邹 心 提倡 或 有 意 代销 者 ， 近 肌 
酚 接 洽 ， 当 将 余 章 寄 替 。 


本 和 刑 征 稿 简 章 


(一 ) 来 稿 凡 关 大 然 焰 电 理 重 ， 学 襄 ， 研究， 经验， 新 闻 等 著作 及 小 品 广 
字 见 惠普 ， 均 所 迎 知 ， 一 经 登载 * 均 本 竺 下 列 非 醋 

( 甲 ) 现 金 ” 〈 乙 ) 叫 参 《机 ) 本 天 
(二 ) 来 稿 不 拘 妇 慎 白 话 ”但 以 新 引 简 次 需 街 ， 如 保 翻 泽 ， 销 示 原 书 名 称 | ， 
( 三 ) 稿件 不 痊 登 斩 生 否 ， 概 个 退还 ， 惟 自 奉 足 邮 资 顶 先 骂 明 者 不 在 此 例 
(四 ) 来 稿 请 必 稿 未 署名 北 章 ”并 群 示 地 址 以 便 通信 。 
(五 ) 来 稿 得 由 本 铜 肯 部 给 副 之 ， 如 不 顺境 三 者 须 预 先 磅 明 。 
(六 》 来 稿 -- 经 登载 ， 即 需 本 刊 版 椎 所 有 。 

收 稿 号 ”上海 寓 波 路 无 九 作 号 本 刊 入 辑 部 


广告 价格 


圭 面 “ 每 期 详 六 十 元 文学 中 全 页 “每 期 洋 从 元 
封底 人 多 页 每 期 详 三 十 元 SS 页 每 期 洋 四 也 
封面 内 全 页 “每 期 着 二 十 元 四 分 之 一 真 ”每 期 详 二 元 
封底 内 全 页 “每 期 阐 下 二 元 








有 


六 管 志 她 超 外 差 式 旅行 机 


家 尾 内 唯一 娱 染 品 
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